

WTC 

Drawing Book 4 


4-B1-2 

through 

4-B1-299 



SKILUNG-HELLE-CHRtSTIANSEN-ROBERTSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


REVISIONS 


COLUMN 1 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

1036 

10 

9 

IOC 

144 

50 

50 

692 

112ft 

10 

<5 

IOC 

162 

45 

45 

693 

12 IB 

10 

9 

100 

162 

45 

45 

693 

1308 

10 

9 

100 

163 

45 

45 

683 

139E 

10 

9 

IOC 

164 

45 

45 

693 

1486 

10 

9 

IOC 

162 

42 

42 

693 

I5?ft 

1C 

9 

1GC 

150. 

46 

46 

693 


SPANDREL PLATE 



PANEL 

NUMBER 

FLOCR 

T 4 

FY4 

SCL 

3 

10 3 B 

IC 

9 

1C 

1- 3/8 

42 

133 

3 

112ft 

10 

5 

1C 

1- 3/e 

36 

125 

3 

121E 

1C 

9 

1C 

1- 3/8 

36 

125 

3 

1306 

10 

9 

1C 

1- 3/8 

36 

124 

3 

139 E 

1C 

9 

1C 

i- 3/e 

36 

125 

3 

148 E 

1C 

9 

1C 

1- 3/8 

36 

125 

3 

157 C 

1C 

S 

1C 

1- 3/8 

42 

125 



WTCM5-LERA 


Civil & Structural Engineers 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 

COLUMN 2 COLUMN 3 


CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

102 

147 

45 

45 

692 

102 

150 

42 

42 

693 

103 

103 

162 

45 

45 

693 

103 

162 

45 

45 

693 

103 

103 

162 

45 

45 

693 

103 

162 

45 

45 

. 693 

103 

103 

164 

45 

45 

683 

103 

164 

45 

45 

603 

103 

103 

164 

45 

45 

693 

103 

164 

45 

45 

693 

103 

103 

162 

42 

42 

693 

103 

162 

42 

42 

693 

103 

103 

147 

50 

50 

69 2 

102 

144 

55 

55 

692 

102 


WELDMENTS 


SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

125 

l- 1/4 XI6 

1/2 

3/8 

125 

1- 1/8 XI6 

9/16 

0 

125 

1- 1/8 XI6 

9/16 

0 

124 

15/16X16 

1/2 

0 

125 

1- 3/16X16 

9/16 

0 

125 

1- 3/16X16 

9/16 

0 

133 

1- 1/4 XI6 

9/16 

3/8 


SEAT DETAIL 


COL 1 COL 2 COL 3 










SKILLING-HELLE-CH RISTIANSEN-ROBERTSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


tke world trade center 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 FY2 

csu 

CSL 

2036 

10 

5 

IOC 

137 

65 

65 

692 

102 

2126 

10 

5 

1X3 C 

139 

55 

55 

682 

102 

2 216 

10 

5 

IOC 

149 

45 

45 

492 

103 

230e 

10 

5 

IOC 

146 

45 

45 

492 

102 

2 350 

10 

9 

ICC 

147 

5 C 

50 

492 

102 

2486 

10 

9 

ICC 

141 

55 

53 

492 

102 

2576 

LC 

5 

IOC 

136 

6C 

60 

682 

102 



PANEL 

NUMBER 

FLOCK 

SPANDREL 

T 4 FY4 

PLATE 

SCL 

SCR 

3 

2033 

1C 

9 

1C 

1- 3/8 

50 

133 

125 


2 12S 

1C 

9 

1C 

1- 3/8 

36 

124 

124 

3 

22 Ifi 

1C 

9 

1C 

1- 3/8 

36 

124 

123 

3 

23CB 

1C 

9 

1C 

1- 3/8 

36 

123 

122 

3 

229E 

1C 

9 

1C 

1- 3/8 

36 

123 

123 


2486 

1C 

9 

1C 

1- 3/8 

42 

124 

124 

3 

2 57 E 

1C 

9 

1C 

1- 3/8 

55 

124 

133 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

138 

55 

55 

682 

102 

138 

55 

55 

682 

102 

141 

50 

50 

682 

102 

141 

50 

50 

682 

102 

148 

45 

45 

492 

102 

147 

45 

45 

492 

102 

146 

45 

45 

442 

102 

146 

46 

46 

442 

102 

148 

50 

50 

492 

102 

149 

50 

50 

492 

1C3 

141 

55 

55 

492 

102 

139 

55 

55 

682 

102 

138 

60 

60 

682 

102 

136 

65 

65 

692 

102 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

NO 5 

NC 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

CCL 3 

1- 3/16X16 

1/2 

5/ 16 


5210 

501C 

15/16X16 

7/16 

0 

5210 

5CL0 

5210 

11/16X16 

3/8 

0 

5210 


5210 

7/16X16 

3/8 

0 


5210 

CSXB> 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

gfTD 

5210 

13/16X16 

3/8 

0 

5210 

SOLO 

521C 

l- 1/16X16 

1/2 

5/16 

5010 

5210 

C£aT£) 


10—18—68 


;< 



n 










$KILLING-HELLE-CHRI$TIAN5EN-ROBERTSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


Civil & Structural Engineers 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


10 - 18-68 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

type 

303E 

10 

9 

K>C 

312B 

10 

9 

IOC 

321B 

10 

9 

100 

330B 

1C 

9 

IOC 

3396 

10 

5 

ICC 

348B 

1C 

9 

10 c 

3570 

10 

9 

10 c 


COLUMN 1 


TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSl 

144 

60 

60 

692 

102 

162 

42 

42 

693 

103 

162 

42 

42 

683 

103 

163 

42 

42 

683 

103 

164 

42 

42 

693 

103 

162 

42 

42 

693 

103 

15C 

50 

50 

693 

103 


COLUMN 2 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

147 

50 

50 

682 

102 

162 

42 

42 

693 

103 

162 

42 

42 

683 

103 

164 

42 

42 

683 

103 

164 

42 

42 

693 

103 

162 

42 

42 

693 

103 

147 

55 

55 

692 

102 


COLUMN 3 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

150 

50 

50 

683 

103 

162 

42 

42 

693 

103 

162 

42 

42 

683 

103 

164 

42 

42 

683 

103 

164 

42 

42 

693 

103 

162 

42 

42 

693 

1C3 

144 

60 

60 

692 

102 



SPANDREL PLATE 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

3 

3C3e 

1C 

9 

1C 

1- 3/8 

45 

133 

125 

3 

3126 

1C 

5 

1C 

1- 3/8 

36 

125 

125 

3 

3216 

10 

9 

1C 

1- 3/8 

36 

125 

125 

3 

330B 

10 

9 

1C 

1- 3/8 

36 

124 

124 

3 

3398 

10 

5 

1C 

1- 3/8 

36 

125 

125 

3 

34eR 

10 

9 

1C 

1- 3/6 

36 

125 

125 

3 

357R 

1C 

9 

1C 

1- 3/6 

46 

125 

133 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 5 NC 6 NO 7 COL 1 COL 2 COL 3 


1- 3/16X16 1/2 3/8 (STOQ) (gtTQ 

i- 1/8 XI6 1/2 0 ( STlQ 5210 STlP 

1- 1/16X16 1/2 0 5210 ffTTD 52 To 

15/16X16 1/2 0 ggTD 5210 gfetS 

1- 1/B X16 9/16 0 5210 < pTt ) 5210 

1- 3/16X16 9/16 0 $1!ID 5TC g62p 

i- i/a xi 6 9/I6 3 /s gTog ) fftTQ (sTco ) 


l 








SKILL1NG-HELLE-CHRISTI AN SEN-ROBERTSON Civil & Structural Engineers 

project WQRLD Tr aDE CENTER TITI “ e EXTERIOR HALL PANEL SCHEDULE ° ATE 10-18-68 







COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL 

NUMBER 

PANtL 

TYPE 

type 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

type 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

4036 

10 

9 

10C 

137 

70 

70 

692 

102 

138 

60 

60 

682 

102 

138 

60 

60 

662 

102 

4128 

10 

9 

100 

139 

60 

60 

682 

102 

141 

55 

55 

682 

102 

141 

55 

55 

682 

102 

4216 

10 

9 

100 

149 

50 

50 

492 

103 

148 

50 

50 

492 

102 

147 

50 

50 

492 

102 

4306 

10 

9 

10C 

146 

5C 

50 

492 

102 

146 

50 

50 

442 

102 

146 

50 

50 

442 

102 

4 396 

10 

9 

IOC 

147 

45 

45 

492 

102 

148 

45 

45 

492 

102 

149 

45 

45 

492 

103 

4486 

10 

9 

IOC 

141 

45 

45 

682 

102 

141 

45 

45 

682 

102 

139 

45 

45 

662 

102 

457ft 

L0 

9 

IOC 

137 

30 

50 

682 

102 

138 

50 

50 

682 

102 

137 

60 

60 

692 

102 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT CETAIL 



T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NG 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3 

4C3B 

1C 

9 

1C 

1- 

3/8 

55 

133 

125 

1- 3/16X16 

1/2 

5/16 


5210 

5010 


4126 

10 

9 

1C 

1- 

3/8 

42 

124 

124 

L5/16X16 

7/16 

0 

5210 

5010 

5210 

3 

4 2 IB 

10 

9 

LC 

1- 

3/8 

36 

124 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

riTio 

521C 

3 

43ce 

10 

9 

1C 

1- 

3/8 

36 

123 

123 

3/8 XI6 

3/8 

0 


5210 


3 

439e 

10 

9 

1C 

1- 

3/6 

36 

123 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

<5H3> 

521C 


4480 

1C 

9 

1C 

1- 

3/e 

36 

124 

124 

7/8 X16 

7/16 

0 

5210 

5010 

5210 

3 

457H 

1C 

9 

1C 

1- 

3/8 

46 

124 

133 

1- 1/8 XI6 

1/2 

5/16 

5010 

5210 

(4622) 









SKILLING-HELL E-CHRISTIANSEN-ROBERTSON 


Civil & Structural Engineers 


F»RO-recT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


10-18-68 


CVISlONS 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

number 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

EYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

PY1 

FY2 

CSU 

CSL 

2C0E 

10 

9 

110 

152 

55 

55 

113 

103 

552 

60 

60 

0 

123 

147 

60 

60 

692 

102 

4G0B 

10 

9 

11C 

152 

60 

60 

113 

103 

552 

65 

65 

0 

123 

147 

65 

65 

692 

102 






SPANDREL 

PLATE 


to£ LDHENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T A 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 • 

NC 6 

NC 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3 

2006 

10 9 

1C 

1- 3/8 

50 

133 

133 

1- 3/8 XI6 

5/6 

3/8 

(46lD 

5C10 

5610 

3 

400B 

10 9 

1C 

1- 3/8 

50 

133 

133 

1- 3/B XI6 

5/8 

3/8 

( 4621 ) 

5C10 

5610 


c 













SKILLING-HELLE-CHRISTIAN SEN-ROBERTSON 


Civil & Structure! Engineers 


r 


REVISIONS 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITL.E 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


rate 




panel- 

type 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL NUMBER 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSl) 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

esu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

esu 

CSL 

1C9E 11 

9 

20 C 

159 

45 

45 

693 

103 

160 

45 

45 

693 

103 

162 

45 

45 

693 

103 

nee n 

9 

20C 

162 

46 

46 

693 

103 

162 

46 

46 

693 

103 

162 

46 

46 

693 

103 

L27B 11 

9 

20C 

162 

50 

50 

683 

103 

162 

50 

50 

683 

103 

163 

50 

50 

683 

103 

123B 11 

9 

20C 

164 

5C 

50 

683 

103 

164 

50 

50 

683 

103 

164 

50 

50 

683 

103 

1A2B 11 

9 

2CC 

163 

5C 

50 

693 

103 

163 

50 

50 

693 

103 

162 

50 

50 

693 

103 

151G 11 

9 

20C 

162 

45 

45 

693 

103 

160 

45 

45 

693 

103 

159 

46 

46 

693 

103 


10-18-68 



SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

floor 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NC 5 

NC 6 

NO 

3 

1096 

11 

9 

11 

1- 3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

1/2 

0 

3 

1186 

11 

9 

il 

1- 3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

9/16 

0 

3 

1278 

11 

9 

11 

i- 3/8 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

3 

1336 

11 

9 

11 

1- 3/8 

36 

124 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

3 

142E 

11 

S 

11 

1- 3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

9/16 

0 

3 

15 1B 

11 

S 

11 

1- 3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

9/16 

0 


COL 1 



5110 

5210 

lOcj) 


COL 2 COL 3 



SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 




PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NC 5 

NO 6 

NC 

3 

1098 

11 

9 

1C 

1- 3/8 

36 

125 

125 

1- 1/8 XI6 

9/16 

0 

3 

1188 

11 

9 

1C 

1- 3/8 

36 

125 

125 

1- 1/8 X16 

9/16 

0 

3 

127B 

11 

9 

10 

1- 3/8 

36 

125 

124 

X XI6 

1/2 

0 

3 

1336 

il 

9 

1C 

1- 3/8 

36 

124 

125 

l- 1/16X16 

1/2 

0 

3 

142E 

11 

9 

1C 

1- 3/8 

36 

125 

125 

1- 3/16X16 

9/16 

0 

3 

1516 

11 

9 

1C 

1- 3/8 

36 

125 

125 

1- 3/16X16 

9/16 

0 



lW 















SKILLING, HELLS, CHRISTIAN SEN, ROBERTSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


COLUMN 1 



PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE FY1 

RY2 

csu 


2098 

11 

9 

200 

138 60 

60 

682 


2 18 B 

LI 

9 

200 

149 50 

50 

682 


227B 

11 

9 

200 

146 46 

46 

492 


233e 

11 

9 

200 

146 50 

50 

442 


242 6 

11 

9 

200 

149 50 

50 

492 


251B 

11 

9 

200 

139 60 

60 

682 






SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

floor 

T4 

PY4 

SOL 

3 

209b 

11 

9 

Ll 

1- 3/8 

42 

124 

4 

2.18 B 

11 

9 

11 

1- 3/8 

36 

124 

3 

227B 

11 

9 

11 

1- 3/8 

36 

123 

3 

233B 

11 

9 

11 

1- 3/8 

36 

122 

4 

24 2 B 

U 

9 

11 

1- 3/8 

36 

123 

3 

251B 

11 

9 

11 

1- 3/6 

42 

124 


SPANDREL PLATE 



PANEL 

NUMBER 

FLUOR 


T 4 

FY4 

SCL 

3 

209b 

11 

9 

10 

1- 

3/8 

42 

125 

4 

2.18B 

11 

9 

10 

1- 

3/8 

36 

124 

3 

2278 

U 

9 

10 

1^- 

3/8 

36 

123 

3 

2338 

11 

9 

10 

1- 

3/8 

36 

122 

4 

2428 

11 

9 

TO 

1- 

3/3 

36 

123 

3 

2512 

II 

9 

10 

1- 

3/8 

42 

124 


Structural 

& Civil Engineers 



EXTERIOR WALL 

PANEL SCHEDULE 

OATK 

3-12—69 


COLUMN 2 COLUMN 3 


CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

102 

138 

60 

60 

682 

102 

139 

60 

60 

662 

102 

103 

149 

50 

50 

492 

103 

149 

50 

50 

492 

103 

102 

146 

46 

46 

492 

102 

146 

50 

50 

492 

102 

102 

146 

50 

50 

442 

102 

146 

50 

50 

442 

102 

103 

149 

55 

55 

492 

103 

149 

55 

55 

492 

103 

102 

138 

60 

60 

682 

102 

138 

65 

65 

682 

102 



weldments 


seat detail 

SCR 

■ 

in 

[§ 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

4612 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

C4632) 

5210 

4611 

123 

3/8 X15 

3/8 

0 

5110 

4611 

52L0 

123 

3/8 Xl3 

3/8 

0 

5210 

4611 

5110 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

4611 

5210 

<WT2> 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

4612 

5210 

5010 




WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

124 

l 

Xl 6 

7/16 

0 

5010 

5210 

4612 

124 

3/4 

X16 

7/16 

0 


5210 

4611 

123 

1/2 

X 16 

3/8 

0 

5110 

4611 

5210 

123 

3/8 

X16 

3/8 

0 

4611 

5210 

4611 

124 

5/8 

X16 

3/8 

0 

4611 

5210 

<sm> 

124 

7/8 

Xl 6 

3/8 

0 

4612 

5210 

5010 


X 


) 



4-61- 


8 







REVISIONS 



5KUUNG-HELLE-CHRISTIANSEN-ROBERTSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


Civil & Structural Engineers 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


COLUMN 1 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

3C9B 

11 

<5 

20C 

159 

5G 

50 

663 

103 

3168 

11 

9 

20 C 

162 

42 

42 

683 

103 

327B 

11 

9 

20C 

162 

42 

42 

683 

103 

333B 

11 

9 

20C 

164 

42 

42 

683 

103 

3426 

11 

9 

20C 

163 

42 

42 

693 

103 

3518 

11 

9 

2QC 

162 

46 

46 

693 

103 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

160 

46 

46 

683 

103 

162 

45 

45 

693 

103 

162 

42 

42 

683 

103 

162 

42 

42 

683 

103 

162 

42 

42 

683 

103 

163 

45 

45 

683 

103 

164 

42 

42 

683 

103 

164 

42 

42 

683 

103 

163 

45 

45 

693 

103 

162 

45 

45 

693 

103 

160 

50 

50 

693 

103 

159 

50 

50 

693 

103 


I 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


r 

V 




panel 

NUMBER 

FIOCR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

3 

3096 

11 

9 

11 

1- 3/8 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

3 
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123 

123 

3/8 X16 

3/8 

0 


5110 

3 

4456 

L2 

9 

.11 

1- 3/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5TTd 

5310 

3 

454B 

12 

9 

11 

1- 3/8 

36 

124 

124 

3/4 XI6 

7/16 

0 

5110 


COL 3 



SPANOREL PLATE 


weldments 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

M2 5 

NO 6 

NO 7 

3 

4068 

12 

9 

1C 

1-^ 3/8 

42 

125 

125 

1 X16 

7/16 

0 

3 

415 E 

12 

9 

1C 

1- 3/8 

36 

124 

124 

15/16X16 

7/16 

0 

3 

424B 

12 

9 

10 

1- 3/8 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

3 

436e 

12 

9 

1C 

1- 3/8 

36 

123 

123 

1/2 Xl6 

3/8 

0 

3 

44 5 B 

12 

9 

1C 

1- 3/8 

36 

124 

124 

7/8 X16 

3/8 

0 

3 

4546 

12 

9 

1C 

1- 3/8 

36 

124 

124 

15/16X16 

7/16 

0 


SEAT DETAIL 

COL 1 COL 2 CGL 3 





4-B1- L 5 








SKILLING-HELlE-CHRISTf ANSEN-ROBERTSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TJTL.K 


Civil & Structural Engineers 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


10 - 18-66 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

PY1 PY2 

CSU 

CSU 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

2C0E 12 10 

210 

151 

60 

60 

113 

113 

551 

65 

65 

0 

0 

146 

65 

65 

692 

692 

4C0B L2 10 

2LC 

151 

65 

65 

693 

113 

551 

TO 

70 

0 

0 

146 

70 

70 

692 

692 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

PY4 

SCL 

SCR 

NC 5 

NC 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3 2006 

3 4008 

12 10 

12 1C 

12 

12 

1-= 3/8 

1- 3/8 

50 

50 

133 

133 

133 

133 

1- 1/8 X16 
1- 1/8 XI6 

5/8 

5/8 

3/8 

3/8 

^62$ 

5010 

5010 

5610 

5610 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCI 

SCR 

NO 5 

NC 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3 

2000 

12 1C 

11 

1- 3/8 

50 

133 

133 

1- 3/16X16 

5/8 

3/8 

If} 

5010 

5610 

3 

4coe 

12 1C 

11 

l- 3/8 

50 

133 

133 

1- 1/8 Xl6 

5/8 

3/8 

&62fi 

5010 

5610 


9 








SKIUING-HELLE-CHRISTIANSEN-ROBERTSON 

Project TZ p 

THE WORLD TRADE CENTER 


COLUMN 1 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

1036 

13 

1C 

3)0 C 

144 

. 55 

55 

692 

1.126 

13 

1C 

3.00 

L62 

45 

45 

693 

1:2 IB 

13 

1C 

30 C 

162 

50 

50 

693 

13 OE 

13 

1C 

30 C 

163 

50 

50 

6-83 

139 E 

13 

1C 

30C 

164 

5C 

5C 

693 

I4 86 

13 

1C 

30C 

162 

46 

46 

693 

157 B 

13 

1C 

3CC 

15C 

5C 

50 

693 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

T 4 FY4 

PLATE 

SCL 


10 3 E 

13 

10 

13 

1- 3/8 

42 

133 


1126 

13 

10 

13 

1- 3/8 

36 

125 


1216 

13 

1C 

13 

1- 3/8 

36 

125 


1306 

13 

10 

13 

1- 3/8 

36 

124 


139E 

12 

1C 

13 

1- 3/8 

36 

125 


lAee 

13 

1C 

13 

1- 3/8 

36 

125 

3 

1576 

12 

1C 

12 

1- 3/8 

4 5 

125 






SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

3 

103B 

13 

10 

12 

1- 3/8 

42 

133 

3 

112 6 

13 

1C 

12 

l- 3/8 

36 

125 

ml 

12 18 

13 

1C 

12 

l- 3/8 

36 

125 


1306 

13 

1C 

12 

1- 3/8 

36 

124 

IB 

L398 

13 

1C 

12 

1- 3/8 

36 

125 

iB 

1486 

13 

10 

12 

1- 3/6 

36 

125 

/ 3 

1-576 

13 

1C 

12 

1- 3/8 

46 

125 






SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOCR 

T4 

PY4 

SCL 

3 

1C3B 

13 

1C 

11 

1- 3/8 

42 

133 

3 

1126 

13 

10 

11 

1^ 3/8 

36 

125 

3 

12 IB 

13 

1C 

.11 

1- 3/8 

36 

125 

3 

L30B 

13 

1C 

11 

1- 3/8 

36 

124 

3 

139 R 

13 

1C 

11 

1- 3/8 

36 

125 

3 

14 6 B 

13 

1C 

.11 

1- 3/8 

36 

125 

3 

157e 

13 

1C 

11 

1- 3/8 

46 

125 




Civil & Structural Engineers 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 10-18-68 




Column 

2 



COLUMN 

3 


CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

692 

147 

50 

50 

682 

692 

150 

46 

46 

683 

693 

693 

162 

45 

45 

693 

693 

162 

45 

45 

693 

693 

693 

162 

50 

50 

683 

693 

162 

50 

50 

683 

693 

663 

163 

50 

50 

683 

683 

164 

50 

50 

683 

683 

693 

164 

50 

50 

693 

693 

163 

50 

50 

693 

693 

693 

162 

46 

46 

693 

693 

162 

46 

46 

693 

693 

693 

147 

55 

55 

692 

692 

144 

60 

6C 

692 

692 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


SCR 

NO 5 

NC 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

125 

1 X16 

1/2 

3/8 

5110 

1311 

5210 

125 

15/16X16 

9/16 

0 

1511 

5210 

1411 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

125 

15/16X16 

9/16 

0 

5210 

1411 

5210 

125 

15/16X16 

9/16 

0 

1411 

5210 

1511 

133 

1- 1/16X16 

1/2 

3/8 

(5To5> 

1311 

<5To(E> 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


SCR 


NO 5 

NC 6 

NC 7 

125 

1 

XI6 

1/2 

3/8 

125 


15/16X16 

9/16 

0 

125 


7/8 XI6 

1/2 

0 

124 


3/4 XI6 

1/2 

0 

125 


15/16X16 

9/16 

0 

125 

1 

XI6 

9/16 

0 

133 

1- 

1/16X16 

1/2 

3/8 


weldments 


SCR 


NC 5 

NC 6 

NC 7 

125 

1 

X16 

1/2 

3/8 

125 


15/16X16 

9/16 

0 

125 


15/16X16 

1/2 

0 

124 


3/4 X16 

1/2 

0 

125 


15/16X16 

9/16 

0 

125 

1 

XI6 

9/16 

0 

133 

1- 

1/16X16 

1/2 

3/8 


CCL 1 CCL 2 COL B 



SEAT DETAIL 


CCL 1 COL 2 COL 3 




5K JLUNG-HELLE-CH RISTIA NSEN-ROBERTSON 


PROJECT ^ ___ 


TfiE WORLD TRADE CENTER 


TITI-E 


COLUMN 1 


Civil A Structural Engineers 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


DATE 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

203e 

13 

10 

3XJG 

137 

70 

70 

692 

692 

137 

60 

60 

682 

682 

136 

60 

60 

682 

682 

2128 

13 

1C 

30C 

138 

60 

60 

682 

682 

140 

60 

60 

682 

682 

141 

55 

55 

682 

682 

2216 

13 

TO 

300 

148 

50 

50 

492 

492 

147 

50 

50 

492 

492 

147 

50 

50 

492 

492 

2306 

13 

1C 

300 

146 

50 

50 

492 

492 

146 

50 

50 

442 

442 

146 

50 

50 

442 

442 

2-3 9 B 

12 

10 

30 C 

147 

5C 

50 • 

492 

492 

147 

50 

50 

492 

492 

148 

50 

50 

492 

492 

2-48 6 

13 

10 

30 G 

141 

60 

60 

492 

492 

140 

60 

60 

492 

492 

138 

60 

60 

682 

662 

25 7 B 

13 

IG 

30 C 

138 

65 

65 

682 

682 

137 

65 

65 

682 

682 

137 

75 

75 

692 

692 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 


NC 5 

NC 6 

NC 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2036 

13 

1C 

13 

1- 

3/8 

55 

133 

125 

1 

X16 

1/2 

5/16 

Q.ilD 

5210 

5010 

2.126 

13 

10 

13 

1- 

3/8 

42 

124 

124 


3/4 X16 

7/16 

0 

s2To 

5010 

5210 

221B 

13 

1C 

13 

1- 

3/8 

36 

124 

123 


1/2 X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

5210 

230 B 

13 

1C 

13 

1- 

3/8 

36 

123 

122 


3/8 XI3 

3/8 

0 

1111 

5210 

1111 

2296 

13 

1C 

12 

1- 

3/8 

36 

123 

123 


7/16X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

5210 

2486 

13 

1C 

13 

1- 

3/8 

42 

124 

124 


5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

25 7 B 

13 

1C 

13 

1- 

3/8 

60 

124 

132 


7/8 X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

(£B> 


10-18-6 


SPANDREL PLATE 


welcnents 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NC 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

3 

2036 

13 

1C 

12 

1- 3/8 

55 

133 

125 

1 XX6 

1/2 

5/16 

<4612 


2-128 

13 

1C 

12 

W 3/8 

42 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5210 

3 

22 IB 

13 

10 

12 

1- 3/8 

36 

124 

123 

1/2 Xl6 

3/8 

0 

5210 

3 

230B 

13 

10 

12 

1- 3/8 

36 

123 

122 

3/8 X13 

3/8 

0 

g6TD 

3 

2396 

13 

1C 

12 

1- 3/8 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

5210 


248e 

13 

1C 

12 

1- 3/8 

42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5210 

3 

257e 

13 

1C 

12 

1- 3/8 

55 

124 

133 

7/B X16 

7/16 

0 

5010 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

3 

20 3 B 

13 

10 

11 

l- 3/8 


212B 

13 

10 

11 

1- 3/8 

3 

2'21B 

13 

10 

11 

1- 3/8 

3 

2306 

13 

1C 

11 

3/8 

3 

239B 

13 

IC 

11 

1- 3/8 


24 8 B 

13 

1C 

11 

1- 3/8 

3 

257B 

13 

10 

LI 

1- 3/8 


PY4 SCL SCR 

55 133 125 

42 124 124 

36 124 123 

36 123 122 

36 123 123 

42 124 124 

55 124 133 


NO 5 

X16 
3/4 X16 
1/2 X16 
3/8 XI3 
7/16X16 
11/16X16 
7/8 X16 


NO 6 NO 7 


1/2 

7/16 

3/8 

3/8 

3/8 

3/6 

7/16 


5/16 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


COL 1 COL 2 COL 3 


5210 

5010 

ggTD 

5210 

5010 

5210 


5010 

5210 

J210^ 

5210 

<sra 


SEAT DETAIL 

COL 1 COL 2 COL 3 


5210 

5210 

S6Tft 

5210 

5210 

5010 


5210 

5010 

gnSTD 

5210 

5010 

5210 


5010 

5210 

52X0 


5210 

5210 

site 


4-B1- 18 








SKILLING-HELLE-CHRISTIANSEN-ROBERTSON 


Civil ft Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERICR wall panel schedule 


DATE 


10-18-68 


-C 


REVISIONS 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSU 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

PY1 

FY2 

CSU 

CSL 

30 3 B 

13 

1C 

30 C 

144 

60 

60 

692 

692 

147 

55 

55 

662 

662 

150 

55 

55 

683 

683 

312B 

13 

10 

300 

162 

45 

45 

633 

693 

162 

45 

45 

683 

693 

162 

45 

45 

683 

693 

32 IB 

13 

10 

30 C 

162 

42 

42 

683 

663 

162 

45 

45 

683 

683 

162 

45 

45 

683 

683 

3308 

13 

1C 

30C 

L63 

42 

42 ’ 

683 

683 

163 

42 

42 

663 

68 3 

164 

42 

42 

683 

683 

3-3 9 E 

13 

1C 

30 C 

164 

42 

42 

633 

693 

164 

42 

42 

683 

693 

163 

42 

42 

693 

693 

3466 

13 

10 

30C 

162 

45 

45 

693 

693 

162 

46 

45 

693 

693 

162 

46 

46 

693 

693 

3576 

13 

1C 

30 C 

15C 

55 

55 

693 

693 

147 

55 

55 

692 

692 

144 

65 

65 

692 

692 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 





v— 


panel 

NUMBER 

FLOOR 


T4 

PY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NC 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

30 3 B 

13 

1C 

13 

1- 

3/8 

50 

133 

124 

15/16X16 

1/2 

3/8 

<f!o9 

1311 

C5X£S> 

3.12 6 

13 

1C 

13 

l- 

3/8 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

G 

1511 

5210 

1411 

3216 

13 

1C 

13 

1- 

3/8 

36 

125 

124 

7/Q X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

330 E 

13 

1C 

13 

1- 

3/8 

36 

124 

124 

3/4 XI6 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

3396 

13 

1C 

13 

1- 

3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

3486 

13 

1C 

13 

1- 

3/6 

36 

125 

125 

15/16X16 

9/16 

0 

1411 

5210 

1511 

3 57 6 

13 

1C 

13 

i- 

3/8 

50 

125 

133 

1- 1/16X16 

1/2 

3/e 

5210 

1311 

5110 







SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NC 6 

NO 7 

3 

303B 

13 

10 

12 

1^ 3/8 

50 

133 

125 

15/16X16 

1/2 

3/8 

3 

3126 

13 

10 

12 

l-r 3/8 

36 

125 

125 

7/8 X16 

i/2 

a 

3 

32 IB 

13 

1C 

12 

l-i 3/8 

36 

125 

124 

7/8 X16 

1/2 

0 

3 

3 3 0 B 

13 

10 

12 

1- 3/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

3 

33 9 e 

13 

1C 

12 

1- 3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

1/2 

0 

3 

34 8 B 

13 

10 

12 

1- 3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

9/16 

0 

3 

3576 

13 

1C 

12 

1- 3/8 

50 

125 

133 

1- 1/16X16 

1/2 

3/8 








spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

i 

\7\ 

l 

NC 6 

NO 7 

3 

303E 

13 

1C 

11 

1- 

3/8 

50 

133 

125 

15/16X16 

1/2 

3/8 

3 

312 B 

13 

10 

11 

1- 

3/8 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

3 

3216 

13 

1C 

11 

1- 

3/8 

36 

125 

124 

7/8 XI6 

1/2 

0 

3 

330B 

13 

10 

11 

1- 

3/8 

36 

124 

124 

3/4 Xl6 

1/2 

D 

3 

3'3 9 B 

13 

1C 

11 

1- 

3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

9/16 

0 

3 

34 8 E 

13 

1C 

11 

1- 

3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

9/16 

0 

3 

3-576 

13 

1C 

11 

1- 

3/S 

50 

125 

133 

1- 1/16X16 

1/2 

3/6 


SEAT DETAIL 


COL 1 COL 2 COL 3 



SEAT DETAIL 


COL 1 COL 2 COL 3 



4-BI- 19 








SKILUNG-HELLE-CHRISTIANSEN-ROBERTSON 


PROJECT 


THE W.GRLD TRACE CENTER 


TITLE 


Civil & Structural Engineers 


EXTERICR NALL PANEL SCHEDULE 


OATE 


10-18-68 


CGliUNN 1 


CCLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

PY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

4038 

13 

1C 

30C 

137 

75 

75 

692 

692 

137 

70 

70 

662 

682 

138 

70 

70 

682 

682 

4.12B 

13 

1C 

30 C 

138 

65 

65 

602 

682 

140 

65 

65 

682 

682 

141 

60 

60 

682 

682 

421B 

13 

10 

3CC 

146 

55 

55 

492 

492 

147 

55 

55 

492 

492 

147 

55 

55 

492 

492 

4308 

13 

10 

3CC 

146 

50 

50 

442 

492 

146 

50 

50 

442 

442 

146 

50 

50 

442 

442 

43 9 B 

13 

1C 

30 e 

147 

46 

46 

492 

492 

147 

46 

46 

492 

492 

148 

45 

45 

492 

492 

4486 

13 

1C 

30G 

141 

46 

46 

6t82 

682 

140 

50 

50 

682 

682 

138 

50 

5C 

682 

682 

457 e 

13 

1C 

300 

136 

6C 

6C 

682 

682 

137 

60 

60 

682 

682 

137 

65 

65 

692 

692 


SPANOREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUM8ER 

FLOOR 

T4 

FY4 

„■ .a 

SCL 

5CR 

NC 5 

NC 6 

NC 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4038 

13 

1C 

13 

I- 3/8 

60 

133 

124 

15/16X16 

1/2 

5/16 


5210 

5016 

4.1 2 E 

13 

1C 

13 

1-T 3/8 

45 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5210 

5010 

5210 

421B 

12 

1C 

12 

1- 3/8 

36 

124 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5210 

mi 

5210 

430 e 

13 

1C 

13 

1- 3/8 

36 

123 

123 

3/8 X13 

3/8 

0 

1111 

5210 

1111 

A 390 

13 

1C 

13 

1- 3/8 

36 

12 3 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

52 1C 

1111 

5210 

448 fc 

13 

1C 

13 

1- 3/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5210 

5C10 

5210 

4-57 8 

13 

1C 

13 

1- 3/8 

5C 

124 

133 

15/16X16 

1/2 

5/16 

5010 

5210 

<5S> 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



number 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NC 5 

13 

1C 

12 

1- 3/8 

60 

133 

125 

15/16X16 

13 

10 

12 

1- 3/8 

45 

124 

124 

3/4 X16 

13 

1C 

12 

1- 3/8 

36 

124 

123 

1/2 X16 

13 

1C 

12 

l- 3/8 

36 

123 

123 

3/8 X13 

13 

1C 

12 

1- 3/8 

36 

123 

123 

7/16X16 

13 

1C 

12 

1- 3/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

13 

1C 

12 

1- 3/8 

50 

124 

133 

15/16X16 


NG 6 NO 7 


1/2 

7/16 

3/8 

3/8 

3/6 

3/8 

1/2 


5/16 

0 

0 

0 

0 

0 

5/16 


COL 1 COL 2 COL 3 


5210 

5210 


5210 

5210 

501D 


5210 

5010 


5210 

s£ED> 

50T0 

5210 


5010 

5210 

5210 

57To 

5210 

(Seta 


NUMBER 

flogr 

T4 

13 

1C 

LI 

1- 3/8 

13 

1C 

11 

1- 3/8 

13 

1C 

11 

1- 3/8 

13 

1C 

11 

1- 3/8 

13 

1C 

11 

1- 3/8 

13 

2 G 

11 

1- 3/8 

13 

1C 

11 

1- 3/8 


SPANOREL PLATE 

FY4 SCL SCR 


60 133 125 

45 124 124 

36 124 123 

36 123 123 

36 123 123 

36 124 124 

50 124 133 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


NO 5 

X16 
3/4 XI6 
1/2 X16 
3/8 X13 
7/16X16 
11/16X16 
15/16X16 


NG 6 NC 7 COL 1 COL 2 COL 3 


1/2 

7/16 

3/8 

3/8 

3/8 

3/8 

1/2 


5/16 

0 

0 

0 

0 

0 

5/16 


£623 

5210 

5210 

Sell ) 

5210 

5210 

5010 


5210 

5010 

<SHJ> 

5010 

5210 


5010 

5210 

5210 


20 












SKILLfNG-HELLE-CHRISTIANSEN-ROBERTS ON 


PROJECT 


T*E WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


COLUMN 1 


Civil &. Structural Engineers 


EXTERIOR WALL PANEL SCHECULE 


COLUMN 2 


DATE 


COLUMN 3 


PANEL 

number 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

1C0B 

13 

11 

21C 

146 

60 

60 

692 

692 

551 

60 

60 

0 

0 

15 i 

55 

55 

693 

693 

30 oe 

13 

11 

210 

146 

70 

70 

692 

692 

551 

70 

70 

0 

0 

151 

65 

65 

693 

693 


10-18-68 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


P-ANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

PY4 

_: _ 

SCL 

SCR 

NC 5 

^ __ 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

3 ICOfi 

13 

11 

13 

1- 3/8 

50 

133 

133 

1- 1/16X16 

9/16 

0 

5410 

3 3O0e 

13 

11 

13 

1- 3/6 

50 

132 

133 

1- 1/16XL6 

9/16 

0 

5410 


SEAT DETAIL 

COL 2 CCL 3 


5010 

5010 



SPANOREL PLATE 




PANEL NUMBER 


3 IDOB 13 U 
3 3C0E 13 11 


FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NC 5 

12 

1- 3/8 

50 

133 

133 

1- 1/8 XI6 

12 

l-> 3/8 

50 

133 

133 

1- 1/16X16 


WELDMENTS 

NO 6 NC 7 


SEAT DETAIL 
COL 1 COL 2 


CGL 3 


5410 

5410 


5010 

5010 










REVISIONS 


SKILLJNG-HELLE-CHRISTIANSEN-ROBERTSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRACE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


COLUMN 1 


PANEL 

NUM8HR 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

PY2 

csu 

CSL 

1J09B 

14 

11 

30C 

158 

45 

45 

693 

693 

Liee 

14 

11 

30C 

L61 

46 

46 

693 

693 

127B 

14 

11 

30C 

LSI 

50 

50 

683 

683 

me 

14 

11 

30 C 

163 

50 

50 

683 

683 

L42B 

14 

11 

30 e 

162 

50 

50 

693 

693 

15 IB 

14 

11 

3.0 C 

161 

45 

45 

693 

693 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

L59 

45 

45 

693 

693 

161 

45 

45 

693 

693 

161 

46 

46 

693 

693 

161 

50 

50 

693 

693 

162 

50 

50 

683 

683 

162 

50 

50 

683 

663 

163 

50 

50 

6B3 

663 

163 

50 

5C 

683 

683 

162 

50 

50 

693 

693 

162 

50 

50 

693 

693 

159 

45 

45 

693 

693 

158 

46 

46 

693 

693 


10-18-68 


V' 

/v 






spandrel 

PLATE 


WELOMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

74 

BY4 

SCL 

SCR 

i 

1 1 
r t 

i i 

i m i 
i i 

1 § ! 
1 1 
l 1 
\ 1 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

109 e 

14 

11 

14 

i- 3/8 

36 

L25 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

1186 

14 

11 

14 

1- 3/6 

36 

125 

125 

15/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

1276 

14 

11 

14 

1- 3/8 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5210 

2 336 

14 

li 

14 

1^ 3/8 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5110 

1.42E 

14 

11 

14 

1- 3/0 

36 

125 

125 

15/16X16 

9/16 

0 

1411 

5210 

1411 

1-516 

14 

11 

14 

1- 3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

9/16 

0 

5210 

1411 

5210 


L 



3 


SPANDREL PLATE 


weldments 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

10 9 B 

14 

il 

13 

1- 3/8 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

L18B 

14 

11 

13 

1- 3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

1278 

14 

11 

13 

1- 3/8 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5210 

133 B 

14 

11 

13 

1^ 3/8 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5110 

14 28 

14 

il 

13 

1- 3/8 

36 

125 

125 

15/L6X16 

9/16 

0 

1411 

5210 

1411 

i>51 e 

14 

11 

13 

1^ 3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

9/16 

0 

5210 

1411 



SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 




PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NC 5 

NC 6 

NO 7 


3 

1098 

14 

11 

.12 

1- 

3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

1/2 

0 


3 

nee 

14 

11 

12 

1- 

3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

1/2 

0 

r 

3 

177 B 

14 

11 

L2 

1- 

3/8 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 


3 

1-3 3 B 

14 

U 

12 

1- 

3/8 

36 

124 

125 

13/16X16 

1/2 

0 


3 

1428 

14 

11 

12 

1- 

3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

9/16 

0 


3 

1518 

14 

11 

12 

1- 

3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

9/16 

0 


SEAT DETAIL 

COL 1 COL 2 COL 3 





4-Bl- 22 



SKILLING, HELLE,CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


Structural A Civil Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRACE CENTER 


TITLES 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DAT! 


3 - 12-69 





PANEL 

TYPE 


COLUMN 

l 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL 

NUMBER 

t’ype 

FY1 

F-Y2 

_- 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

— - — _ i 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

209b 

14 

11 

300 

138 

60 

■ 'C"". 

6G 

682 

682 

138 

60 

60 

682 

682 

138 

60 

60 

682 

682 

2186 

14 

11 

300 

148 

50 

50 

492 

682 

148 

50 

50 

492 

492 

148 

50 

50 

492 

492 

227b 

14 

11 

30 G 

145 

50 

50 

492 

492 

145 

50 

50 

492 

492 

145 

50 

50 

492 

492 

233 B 

14 

11 

300 

145 

50 

50 

442 

442 

145 

50 

50 

442 

442 

145 

50 

50 

442 

442 

242ft 

14 

11 

300 

148 

55 

55 

492 

492 

148 

55 

55 

492 

492 

148 

55 

55 

492 

492 

25 IB 

14 

11 

300 

138 

60 

60 

682 

682 

138 

60 

60 

682 

682 

138 

60 

60 

682 

682 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

number 

FLUOR 

T4 

PY4 

SCI 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2096 

14 

11 

L4 

1- 3/8 

42 

124 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1212 

2188 

14 

11 

14 

1- 3/8 

36 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

1611 

5210 

mi 

2278 

14 

11 

14 

1- 3/8 

36 

123 

123 

3/8 XI5 

3/8 

0 

5110 

1111 

5210 

233b 

14 

11 

14 

1-. 3/8 

36 

122 

123 

3/8 X13 

3/8 

0 

5210 

mi 

5110 

24?6 

14 

11 

14 

1- 3/8 

36 

123 

123 

1/2 X1 6 

3/8 

0 

1111 

5210 

1611 

2bl* 

L4 

11 

14 

1- 3/8 

42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1212 

5210 

5010 







SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

PY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3 

2098 

14 

11 

13 

1- 3/8 

42 

124 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1113 


2.18 B 

14 

11 

13 

l- 3/8 

36 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

1611 

52 LO 

mi 


2278 

14 

11 

.13 

1- 3/8 

36 

123 

123 

3/8 XI5 

3/8 

0 

5110 

1111 

5210 


233B 

14 

11 

13 

1- 3/8 

36 

122 

123 

3/.B X13 

3/8 

0 

5210 

mi 

5110 


2428 

14 

11 

13 

1“ 3/8 

36 

123 

123 

1/2 XI6 

3/8 

0 

nn 

5210 

1611 

3 

2518 

14 

u 

13 

1- 3/8 

42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1113 

5210 

5010 








SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T4 

F*Y4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3 

209B 

14 

11 

12 

1- 

3/8 

42 

124 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

4612 

4 

218B 

14 

11 

12 

1- 

3/8 

36 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 


5210 

4611 

3 

227B 

14 

11 

12 

1 - 

3/8 

36 

123 

123 

3/8 XI5 

3/8 

0 

5110 

4611 

5210 

3 

2335 

14 

11 

.12 

1- 

3/8 

36 

122 

123 

3/8 XI3 

3/8 

0 

4611 

5210 

4611 

4 

2423 

14 

11 

12 

1- 

3/6 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

4611 

5210 

<2U2> 

3 

2 515 

14 

1 L 

12 

1- 

3/E 

42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

4612 

5210 

5010 


r 


4-Bl- 23 








SKI LUNG-HELL E-CHRISTIANSEN-ROBERTS ON 


PROJECT 


T HE WORLD TRADE CENTER 


jTITie 


COLUMN 1 


Civil & Structural Engi 

EXTERICR WALL PANEL SCHEDULE 
CCLUKN 2 


DATE 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYRE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY 1 

FY2 

CSU 

CSL 

3C9B 

14 

11 

30 C 

158 

50 

50 

683 

683 

159 

46 

46 

683 

683 

161 

45 

45 

683 

693 

3J8B 

14 

11 

30G 

161 

45 

45 

683 

683 

L61 

42 

42 

683 

683 

161 

42 

42 

683 

683 

52 7 B 

14 

11 

300 

161 

45 

45 

683 

683 

162 

45 

45 

683 

683 

162 

45 

45 

683 

683 

33 3 B 

14 

11 

3J0C 

163 

42 

42 

683 

683 

163 

42 

42 

663 

683 

163 

42 

42 

683 

683 

3426 

14 

n 

3jOC 

162 

45 

45 

693 

693 

162 

45 

45 

693 

693 

162 

45 

45 

693 

693 

3516 

14 

li 

30 C 

161 

5C 

50 

693 

693 

159 

50 

50 

693 

693 

158 

50 

50 

693 

693 






SPANDREL 

PLATE 


WELOMENTS 



SEAT CETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

_,, _i 

■ l ^ — i 

$CL 

SCR 

■ " — -- 

NO 5 

NC 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

CCL 3 

3C9B 

14 

11 

14 

1-* 3/6 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

3188 

14 

11 

14 

l- 3/e 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

327 8 

14 

11 

14 

1- 3/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

521C 

333e 

14 

11 

14 

1- 3/8 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5110 

3.428 

14 

11 

14 

1- 3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

9/16 

c 

1411 

5210 

1411 

3 5 IB 

14 

11 

14 

1- 3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

1/2 

0 

52 1C 

1411 

521C 


10-18-68 







SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

HO 5 

NC 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 
— 

CCL 3 

3098 

14 

11 

■ 

13 

1- 3/8 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

dsb 

1411 

5210 

318B 

14 

11 

13 

1-. 3/8 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

327 e 

14 

11 

13 

1-. 3/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5210 

33 3 E 

14 

il 

13 

1^ 3/8 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5110 

3428 

14 

U 

13 

1- 3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

9/16 

0 

1411 

5210 

1411 

3518 

14 

11 

13 

1- 3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NG 5 

NO 6 

NO 

3 

3J0SB 

14 

11 

12 

1- 3/8 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

3 

3.188 

14 

11 

12 

In 3/8 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

3 

32 7 B 

14 

11 

12 

1- 3/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

3 

3338 

14 

11 

12 

1- 3/8 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

3 

3428 

14 

11 

12 

1- 3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

9/16 

0 

3 

35 ie 

14 

11 

12 

H 3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

1/2 

0 


COL L COL 2 

(510Q) <$bTX) 

861D 5210 

5110 <SHJ> 

5210 &fclD 

(461H 5210 

& 1OQ) (46TD 



4-BL- 24 








SKILLING, HRLE,CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


Structural & Civil Engineer* 


PROJECT 


TH6 WORLD TRAOF CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


CQUUMN L 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

PY2 

csu 

CSL 

40 9 B 

14 

11 

30C 

138 

65 

65 

682 

682 

4.1 SB 

14 

11 

300 

148 

55 

55 

492 

492 

4276 

14 

11 

300 

145 

55 

55 

492 

492 

43 3 B 

14 

11 

300 

145 

50 

50 

44:2 

442 

44 2 5 

14 

11 

300 

148 

45 

45 

492 

492 

45 1B 

14 

11 

300 

138 

50 

50 

682 

682 


TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYL 

FY2 

CSU 

CSL 

138 

65 

65 

682 

682 

138 

65 

65 

682 

662 

148 

55 

55 

492 

492 

146 

55 

55 

492 

492 

145 

55 

55 

492 

492 

145 

55 

55 

492 

492 

145 

50 

50 

442 

442 

145 

50 

50 

492 

492 

148 

45 

45 

492 

492 

146 

45 

45 

492 

492 

138 

55 

55 

682 

682 

138 

55 

55 

682 

682 


3-12-6 1 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T-4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NQ 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4090 

14 

11 

14 

1- 3/8 

45 

124 

124 

3/14 X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1212 

4186 

14 

11 

14 

1-. 3/8 

42 

124 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1611 

5210 

nil 

427E 

14 

11 

14 

1- 3/8 

36 

123 

123 

3/8 X14 

3/8 

0 

5110 

till 

5210 

43 3 i; 

14 

I 1 

.14 

1- 3/6 

36 

123 

123 

3/8 X14 

3/8 

0 

5210 

nn 

5110 

442E 

14 

11 

14 

1- 3/8 

36 

123 

124 

1/2 Xl6 

3/0 

0 

ini 

5210 

1611 

4 5 L :i 

14 

11 

14 

1- 3/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1212 

5210 

5010 








SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

number 

FLOOR 


74 

FY4 

SOL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

CGL 1 

COL 2 

COL 3 

3 

4098 

14 

11 

13 

1 - 

3/8 

45 

124 

124 

3/4 Xl6 

7/16 

0 

5010 

5210 

1113 


4.18B 

14 

11 

13 

1 - 

3/8 

42 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

1611 

5210 

nn 


427B 

14 

n 

13 

1 -. 

3/8 

36 

123 

123 

3/:8 X14 

3/8 

0 

5110 

nil 

5210 


433B 

14 

ii 

13 

1 - 

3/8 

36 

123 

123 

3/8 X14 

3/8 

0 

5210 

nn 

5110 


4426 

14 

n 

1.3 

1 - 

3/6 

36 

123 

124 

1/2 X16 

3/8 

0 

1111 

5210 

1611 

3 

4 518 

14 

n 

13 

1 - 

3/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1113 

5210 

5010 








SP 

ANDREI 

PLATE 


WELDMENTS 



seat detail 



PANEL 

NUMBER 

FLOGR. 


T4 

PY4 

SCL 

SCR 

NQ 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3 

409 B 

14 

11 

12 

1 - 

3/8 

45 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

4622 

4 

418B 

14 

n 

12 

1 - 

3/8 

36 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 


5210 

4611 

3 

4276 

14 

11 

12 


3/8 

36 

123 

123 

3/8 X14 

3/8 

0 

5110 

4611 

5210 

3 

433B 

14 

11 

12 

1 - 

3/8 

36 

123 

123 

3/8 X14 

3/8 

0 

5220 

4611 

5110 

4 

4.4 28 

14 

11 

12 

1 -. 

3/8 

36 

123 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

4611 

5210 

<$63% 

3 

45 1B 

14 

11 

12 

1 - 

3/6 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

4622 

5210 

5^0 


r 


4-BI- 25 












5 KfLUNG-HELLE-CHRISTIAN SEN-ROBERTSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WJ0RLC TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR MALI PANEL SCHEDULE 


DATE 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL NUMBER 

PANEL 

TYRE 

TYRE 

FYl FY2 

C$U 

CSC 

TYPE 

FYl 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

2J006 14 12 

21C 

150 

60 

60 

693 

113 

550 

65 

65 

0 

€ 

145 

65 

65 

692 

692 

4DOB 14 12 

21C 

150 

65 

65 

693 

693 

550 

70 

70 

0 

0 

145 

70 

70 

692 

692 


10-18-68 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

PY4 

$CL 

SCR 

NC 5 

NC 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2006 

14 12 

14 

3/8 

50 

133 

133 

1- L/8 X16 

5/8 

3/8 

1313 

5010 

5610 

40 OB 

14 12 

14 

1- 3/8 

50 

133 

133 

l- 1/8 X16 

9/16 

0 

1313 

5G10 

5610 


SPANOREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL .NUMBER 

FLOOR 

T4 

PY4 

SCL 

SCR 

Nfl 5 

NC 6 

NG 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3 2C0B 14 12 

13 

l~. 3/8 

50 

133 

133 

X- 1/8 X16 

5/8 

3/6 


5010 

5610 

3 4008 14 12 

13 

l-» 3/8 

50 

133 

133 

1- 1/8 X16 

5/8 

3/8 


5010 

5610 


t 

/ 


4-B1- 26 









SKILLING-HELLE-CHRISTIAN SEN* ROBERTSON 


Civil A Structural Engineers 


PROJECT 


T-HE WORLD TRACE CENTER 


TITLE 


EXTERICR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


10-18-68 


COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 


PANEL NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FYl 

*Y2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

L068 15 12 

330C 

153 

46 

46 

603 

693 

154 

45 

45 

683 

693 

156 

45 

45 

693 

693 

111 5 8 15 12 

3»G 

161 

45 

45 

693 

693 

161 

46 

46 

693 

693 

161 

46 

46 

693 

693 

124B 15 12 

30 Q 

1>61 

50 

50 

663 

663 

161 

50 

50 

683 

683 

161 

50 

5C 

683 

683 

L36B 15 12 

30 G 

162 

50 

50 

663 

683 

162 

50 

50 

683 

683 

162 

50 

50 

683 

693 

1*458 15 12 

30 C 

1.61 

50 

50 

693 

693 

161 

50 

50 

693 

693 

161 

50 

50 

693 

693 

15 4 B 15 12 

300 

156 

5C 

5C 

693 

693 

154 

50 

50 

693 

693 

153 

50 

50 

693 

693 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


weldments 


SEAT DETAIL 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NC 6 

NC 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1)0 6 B 

15 

12 

15 

1- 3/8 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1311 

5110 

1411 

1158 

15 

12 

15 

1^ 3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5ilC 

1246 

15 

12 

15 

1- 3/8 

36 

125 

124 

7/8 X16 

L/2 

0 

1411 

5110 

1411 

1-3 6 B 

15 

12 

15 

1- 3/8 

36 

124 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1411 

14 5 B 

15 

12 

15 

1- 3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

9/16 

0 

5110 

1411 

5110 

154B 

15 

12 

15 

1- 3/8 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1311 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT CETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

PY4 

SCL 

SCR 

NC 5 

NC 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

10 6 B 

15 

12 

14 

1- 3/8 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1311 

5110 

1411 

1158 

15 

12 

.14 

1^ 3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5110 

L24B 

15 

12 

14 

H- 3/8 

36 

125 

124 

7/6 X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1411 

13 6 B 

15 

12 

14 

1- 3/8 

36 

124 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1411 

1*58 

15 

12 

14 

1- 3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

9/16 

0 

5110 

1411 

5110 

1549 

15 

12 

14 

1^ 3/8 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

14U 

5110 

1311 


PANEL 

NUMBER 

FLUOR 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


74 

PY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NC 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1C6B 

15 

12 

13 

1- 

3/e 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1311 

5110 

1411 

1158 

15 

12 

13 

L- 

3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5110 

1246 

15 

12 

13 

1- 

3/8 

36 

125 

124 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1411 

13 6 B 

15 

12 

13 

1- 

3/8 

36 

124 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1411 

14 5 B 

15 

12 

13 

l- 

3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

9/16 

0 

5110 

1411 

5110 

15 4 E 

15 

12 

.12 

1- 

3/8 

36 

125 

125 

7/8 XI6 

1/2 

0 

1411 

CTTcg 

1311 


4-01- 27 






'ELVIS IONS 


SKIILING-HELLE-CHRISTIANSEN-ROBERTSON 

Civil & Structural Engineers 



project TF£ WCRLD TRADE CENTER 

| TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 

DATE 

10-L8-68 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSU 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

2066 

15 

12 

30 C 

137 

60 

60 

642 

682 

138 

™ W * 

60 

60 

682 

682 

138 

60 

60 

682 

682 

Z15B 

15 

12 

3U0G 

143 

55 

55 

682 

682 

145 

50 

50 

682 

682 

147 

50 

50 

682 

682 

2248 

15 

12 

30 C 

145 

50 

50 

492 

492 

145 

50 

50 

492 

492 

145 

50 

50 

492 

492 

2368 

15 

12 

30 C 

145 

50 

50 

492 

492 

145 

50 

50 

492 

492 

145 

50 

50 

492 

492 

2*56 

15 

12 

300 

147 

55 

55 

492 

492 

145 

55 

55 

492 

492 

143 

55 

55 

492 

492 

2546 

15 

12 

30 C 

138 

65 

65 

682 

682 

138 

65 

65 

682 

682 

137 

65 

65 

682 

682 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NC 5 

NO 6 

NO 7 

CCL 1 

COL 2 

COL 3 

2068 

15 

12 

15 

1- 3/8 

42 

125 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

5110 

1212 

5110 

2.156 

15 

12 

15 

1- 3/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1212 

5510 

511C 

224B 

15 

12 

15 

1- ,3/8 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

1111 

5110 

1111 

2*368 

15 

12 

15 

1- 3/8 

36 

123 

123 

3/8 X14 

3/8 

0 

1111 

5110 

1111 

24 5 B 

15 

12 

15 

1- 3/8 

42 

123 

124 

5/B X16 

3/8 

0 

5110 

5310 

1212 

254e 

15 

12 

15 

1- 3/8 

45 

124 

124 

3/4 X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 


c 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

2068 

15 

12 

14 

1^ 3/8 

42 

125 

124 

2.158 

15 

12 

14 

3/8 

36 

124 

124 

2248 

15 

12 

14 

1^ 3/8 

36 

123 

123 

2368 

15 

12 

14 

1-* 3/8 

36 

123 

123 

2458 

15 

12 

14 

1- 3/8 

42 

123 

124 

2-54 8 

15 

12 

14 

1- 3/8 

45 

124 

124 


NO 5 

NC 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

13/16X16 

7/16 

0 

5110 

1212 

5110 

3/4 XL6 

7/16 

c 

1212 

5510 

5110 

7/16X16 

3/8 

0 

Llil 

5110 

llil 

3/8 X14 

3/8 

0 

1111 

5110 

1111 

5/B X16 

3/8 

0 

5110 

5310 

1212 

3/4 X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NC 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2068 

15 

12 

13 

1- 3/8 

42 

125 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

5110 

<£Q3> 

5110 

2158 

15 

12 

13 

1- 3/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

<hb> 

5510 

5110 

2246 

15 

12 

13 

1- 3/8 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

mi 

5110 

llil 

2-368 

15 

12 

13 

1- 3/8 

36 

123 

123 

3/8 X14 

3/8 

0 

mi 

5110 

1111 

2458 

15 

12 

13 

1- 3/8 

42 

123 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

5310 

csid 

254 8 

15 

12 

13 

1- 3/8 

45 

124 

124 

3/4 XI6 

3/8 

0 

5110 

£ES> 

sue 


r 

i 


4-BI- 28 








SKI LLING-HELLE-CHRI5TI AN SEN-ROBERTSON 



Civil & Structu 

ral Engineers 






PROJECT 

THE WORLD 

TRADE CENTER 


TITLE 

EXTERIOR -WALL PANEL SCHEDULE 





DATE 

10-18-68 






COLUMN 

1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 

. . , 





PA«EL 


. 

- - * - 


• 

- 

• 








PANEL 

NUHBER 

TYPE 

TYPE 'EY! 

BY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPJE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 


306fi 

15 

12 

3®e 

153 

5C 

50 

683 

683 

154 50 

50 683 

683 

156 

50 

5.0- 

683 

683 


3158 

15 

12 

30 C 

161 

45 

45 

683 

693 

161 45 

45 683 

693 

161 

45 

45 

683 

693 


3c248 

15 

12 

300 

161 

45 

45 

683 

683 

161 45 

45 683 

683 

161 

45 

45 

683 

683 


336B 

15 

12 

30C 

162 

42 

42 

683 

663 

162 42 

42 683 

683 

162 

42 

42 

683 

683 


3456 

15 

12 

30 C 

161 

45 

45 

693 

693 

161 45 

45 693 

693 

161 

45 

45 

693 

693 


3546 

15 

12 

30 C 

156 

50 

50 

693 

693 

154 50 

50 693 

693 

153 

55 

55 

693 

693 

V 

/>. 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 


FY4 

SCL 

SCR 

NC 5 

NC 6 

NO 7 

COL 1 


COL 2 

COL 3 


3066 

15 

12 

15 

1- 3/8 


36 

124 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1311 


5110 


1411 


315B 

15 

12 

15 

l- 3/8 


36 

125 

125 

7/8 X16 

i/2 

0 

5110 


i A 11 


5110 


3246 

15 

12 

15 

1^ 3/8 


36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 


5110 


1411 


3366 

15 

12 

15 

3/8 


36 

124 

125 

7/8 XI6 

1/2 

0 

1411 


5110 


1411 


3A5E 

15 

12 

15 

1- 3/8 


36 

125 

125 

15/16X16 

9/16 

0 

5110 


1411 


5110 


334 8 

15 

12 

15 

1- 3/8 


36 

125 

125 

7/8 Xl6 

1/2 

0 

1411 


5 11C 


L311 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT CETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 


FY4 

SCL 

SCR 

NC 5 

NO 6 

NC 7 

COL 1 


COL 2 

COL 3 


3066 

15 

12 

14 

1- 3/8 


36 

124 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1311 


5110 


1411 


L 3158 

1 3246 

15 

12 

14 

l- 3/8 


36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5110 


1411 


5110 


15 

12 

14 

1- 3/8 


36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 


5110 


1411 


1 3366 

15 

12 

14 

1^ 3/8 


36 

124 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 


5110 


1411 


1 3456 

15 

12 

14 

1- 3/8 


36 

125 

125 

15/16X16 

9/16 

0 

5110 


1411 


5110 


' 354B 

15 

12 

14 

1- 3/8 


36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 


5110 


1311 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 


FY4 

SCL 

SCR 

NC 5 

NC 6 

NC 7 

COL 1 


COL 2 

COL 3 


3 306 B 

15 

12 

13 

1- 3/8 


36 

124 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1311 


iTTi 


1411 


315 B 

15 

12 

13 

1- 3/8 


36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5110 



5110 


3246 

15 

12 

13 

1- 3/8 


36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 


5110 


1411 


3-368 

15 

12 

13 

1- 3/8 


36 

124 

125 

7/B X16 

1/2 

0 

1411 


5110 


1411 


3*56 

15 

12 

13 

* 1- 3/8 


36 

125 

125 

15/16X16 

9/16 

0 

5110 


1411 


5110 


3-54E 

15 

12 

13 

1- 3/8 


36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 


5110 


1311 


















4-Bl- 

29 






SKILLJNG-HELLE-CHRI5TI AN SEN-ROBERTSON 


PROJECT 


THE WORLD TRACE CENTER 


TITJ-E 


Civil & Structural Engineers 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


'EV 15)0 NS 








COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



CGLUMN 

3 


PANEL 

NUMBER 

rWicL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

DQ6B 

15 

12 

30C 

137 

65 

65 

6*2 

682 

138 

65 

65 

682 

682 

138 

65 

65 

682 

682 

4.15 B 

15 

12 

300 

1A3 

60 

60 

662 

662 

145 

55 

55 

492 

682 

147 

55 

55 

492 

682 

A2A B 

15 

12 

30 G 

145 

55 

55 

492 

492 

145 

55 

55 

492 

492 

145 

55 

55 

492 

492 

43 6 E 

15 

12 

306 

1A5 

50 

50 

492 

492 

145 

50 

50 

492 

492 

L45 

50 

50 

492 

492 

AA5E 

15 

12 

30G 

147 

A5 

45 

492 

492 

145 

45 

45 

492 

492 

143 

45 

45 

492 

682 

A,5A6 

15 

12 

30 C 

138 

55 

55 

682 

682 

138 

55 

55 

682 

682 

137 

55 

55 

682 

682 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT CETA1L 


P\ANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NC 5 

NC 6 

NO 7 

COL 1 

CGL 2 

COL 3 

40 6 B 

15 

12 

15 

1— 3/8 

45 

124 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

5U0 

1212 

511C 

4.15E 

15 

12 

15 

1- 3/8 

42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1212 

5510 

5110 

4248 

15 

12 

15 

1- 3/8 

36 

123 

. 123 

3/8 X16 

3/8 

0 

1111 

5110 

mi 

43 6 B 

15 

12 

15 

1- 3/8 

36 

123 

123 

3/8 X15 

3/8 

0 

mi 

5110 

mi 

4456 

15 

12 

15 

1- 3/fi 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 

53 1C 

1212 

454e 

15 

12 

15 

1- 3/8 

42 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5110 

1212 

5110 


SPANDREL PLATE 
-—— f —— 


WELDMENTS 


SEAT CETA1L 


PANEL 

number 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NC 5 

NG 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4068 

15 

12 

14 

1- 3/8 

45 

124 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

5110 

1212 

5110 

4158 

15 

12 

14 

1- 3/8 

42 

124 

124 

3/4 X16 

3/8 

0 

1212 

5510 

5110 

4248 

15 

12 

14 

1- 3/8 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

ini 

5110 

nn 

436 B 

15 

12 

14 

1- 3/8 

36 

123 

123 

3/8 XI5 

3/8 

0 

mi 

5110 

nu 

44 5 B 

15 

12 

14 

1- 3/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 

5310 

1212 

4646 

15 

12 

14 

1- 3/8 

42 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5110 

1212 

5110 


10-18-66 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

number 

FLOOR 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NG 5 

NC 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4068 

15 

12 

13 

1- 

3/8 

45 

124 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

5110 

qm> 

5110 

415 8 

15 

12 

13 

1- 

3/8 

42 

124 

124 

3/4 X16 

3/8 

0 

GIB> 

5510 

5110 

4246 

15 

12 

13 

1- 

3/8 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

ini 

5110 

1111 

4368 

15 

12 

13 

1- 

3/8 

36 

123 

123 

3/8 X15 

3/8 

0 

nil 

5110 

nil 

44 5 B 

15 

12 

13 

1- 

3/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 

5310 


4548 

15 

12 

12 

1- 

3/fi 

42 

124 

124 

3/4 XI6 

7/16 

0 

5110 

cnrrp 

5U0 
















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


the world trade center 


TITLE 


COLUMN 1 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


DATE 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

100B 

15 

13 

210 

145, 

60 

60 

692 

692 

550 

60 

60 

0 

0 

150 

55 

55 

693 

693 

300B 

15 

13 

210 

145 

70 

70 

692' 

6 92 

550 

70 

70 

0 

0 

150 

65 

65 

693 

693 


6-21-67 


PANEL NUMBER FLOOR 

1008 15 13 15 

3008 15 13 15 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


1- 3/8 
1- 3/8 


SEAT DETAIL 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

50 

133 

133 

1- 1/16X16 

9/16 

0 

5410 

5010 

1313 

50 

132 

133 

1 X16 

9/16 

0 

5410 

5010 

1313 


PANEL NUMBER FLOOR 


100B 15 13 14 

300B 15 13 14 


spandrel PLATE 
T 4 FY4 SCL SCR 


1- 3/8 
1- 3/8- 


50 133 13 

50 132 13 


. WELDMENTS 
NO 5 NO 6 NO 7 


1/16X16 9/16 0 

X16 9/16 0 


SEAT DETAIL 

COL 1 COL 2 COL 3 


5410 

5410 


5010 

5010 


1313 

1313 


4-B1- 31 
















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FYL 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

1038 

16 

13 

300 

143 

60 

60 

692 

692 

146 

50 

50 

682 

68 2 

149 

50 

50 

682 

683 

1128 

16 

13 

300 

160 

46 

45 - 

693 

6 93 

160 

45 

45 

693 

693 

160 

45 

45 

693 

693 

121B 

16 

13 

300 

160 

50 

50 

683 

693 

160 

50 

50 

683 

68 3 

160 

50 

50 

683 

683 

1308 

16 

13 

300 

161 

50 

50 

6 83 

683 

162 

50 

50 

683 

683 

162 

50 

50 

683 

683 

1398 

16 

13 

300 

162 

50 

50 

683 

693 

162 

50 

50 

683 

69 3 

162 

50 

50 

693 

693 

I486 

16 

13 

300 

160 

50 

50 

693 

693 

160 

46 

46 

693 

693 

160 

46 

46 

693 

693 

157B 

16 

13 

300 

149 

50 

50 

692 

693 

146 

55 

55 

692 

69 2 

143 

60 

60 

692 

692 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

103 B 

16 

13 

16 

1- 5/16 

45 

133 

125 

1 X16 

1/2 

3/8 

5110 

1311 

5210 

1126 

16 

13 

16 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1511 

5210 

1411 

12 IB 

16 

13 

16 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

130B 

16 

13 

16 

1- 5/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

139B 

16 

13 

16 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

L48B 

16 

13 

16 

1- 5/16 

36 

125 

125 

15/16X16 

9/16 

0 

1411 

5210 

1511 

157B 

16 

13 

16 

1- 5/16 

50 

125 

133 

1- 1/16X16 

1/2 

3/8 

5210 

1311 

5110 







SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

O 

2 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

103B 

16 

13 

15 

1- 

3/8 

45 

133 

125 

1 X16 

1/2 

3/8 

5110 

1311 

5210 

U2B 

16 

13 

15 

1- 

3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

1/2 . 

0 

1511 

5210 

1411 

121B 

16 

13 

15 

1- 

3/8 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

I30B 

16 

13 

15 

1- 

3/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

139B 

16 

13 

15 

1- 

3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

I486 

16 

13 

15 

1- 

3/3 

36 

125 

125 

15/16X16 

9/16 

0 

14X1 

5210 

1511 

157B 

16 

13 

15 

1- 

3/8 

46 

125 

133 

I- 1/16X16 

1/2 

3/6 

5210 

1311 

5110 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 

SCR 

WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

103B 

16 

13 

14 

l- 3/e 

45 

133 

125 

1 X16 

1/2 

3/8 

5110 

1311 

5210 

1126 

16 

13 

14 

1- 3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

1/2 

0 

1511 

5210 

1411 

1218 

16 

13 

14 

1- 3/8 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

130B 

16 

13 

14 

1- 3/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

139B 

16 

13 

14 

1*- 3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

148B 

16 

13 

14 

1- 3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

9/16 

0 

1411 

5210 

1511 

1578 

16 

13 

14 

1- 3/8 

46 

125 

133 

1- 1/16X16 

1/2 

3/6 

5210 

1311 

5110 


















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT THE WQRLD TRADE CENTER 

TITLE EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 

DATE 

6-21-67 


COLUMN 

1 COLUMN 2 

COLUMN 3 




PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

type 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

203B 

16 

13 

300 

136 

70 

70 

692 

692 

136 

65 

65 

682 

68 2 

137 

65 

65 

682 

682 

212 B 

16 

13 

300 

138 

60 

60 

682 

682 

139 

60 

60 

682 

6 82 

141 

55 

55 

682 

682 

221B 

16 

13 

300 

147 

50 

50 

492 

• 492 

147 

50 

50 

492 

49 2 

146 

50 

50 

492 

492 

230B 

16 

13 

300 

145 

50 

50 

442 

492 

145 

50 

50 

442 

442 

145 

50 

50 

442 

442 

2398 

16 

13 

300 

146 

50 

50 

492 

492 

147 

50 

50 

492 

49 2 

147 

50 

50 

492 

492 

248B 

16 

13 

300 

141 

60 

60 

492 

492 

139 

60 

60 

492 

492 

138 

60 

60 

492 

682 

257B 

16 

13 

300 

137 

65 

65 

682 

682 

136 

65 

65 

682 

68 2 

136 

75 

75 

692 

6 92 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

203B 

16 

13 

16 

1- 

5/16 

55 

133 

124 

15/16X16 

1/2 

5/16 

.1013 

5210 

5010 

212B 

16 

13 

16 

1- 

5/16 

42 

124 

124 

3/4 XI6 

7/16 

0 

5210 

5010 

5210 

22 IB 

16 

13 

16 

1- 

5/16 

36 

124 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

5210 

2306 

16 

13 

16 

1- 

5/16 

36 

123 

122 

3/8 X13 

3/8 

0 

mi • 

5210 

1111 

239B 

16 

13 

16 

1- 

5/16 

36 

123 

123 

3/8 X16 

3/8 

0 

5210 

ini 

5210 

248B 

16 

13 

16 

1- 

5/16 

42 

124 

124 

5/8 X16 

3/6 

0 

5210 

5010 

5210 

2578 

16 

13 

16 

1- 

5/16 

60 

124 

132 

7/8 X 16 

7/16 

a 

5010 

5210 

1013 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

PY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

CGL 3 

203B 

16 

13 

15 

1- 3/8 

55 

133 

125 

15/16X16 

1/2 

5/16 

1013 

5210 

5010 

212B 

16 

13 

15 

1- 3/8 

42 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5210 

5010 

5210 

2218 

16 

13 

15 

1- 3/8 

36 

124 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

5210 

230B 

16 

13 

15 

1- 3/8 

36 

123 

122 

3/8 X13 

3/8 

0 

ini 

5210 

ini 

239B 

16 

13 

15 

1- 3/8 

36 

123 

123 

3/8 X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

5210 

248B 

16 

13 

15 

1- 3/6 

42 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

257B 

16 

13 

15 

1- 3/8 

55 

124 

132 

7/8 X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1013 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

203B 

16 

13 

14 

1- 

3/8 

55 

133 

125 

15/16X16 

1/2 

5/16 

1013 

5210 

5010 

212B 

16 

13 

14 

1- 

3/8 

42 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5210 

5010 

5210 

221B 

16 

13 

14 

1- 

3/8 

36 

124 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5210 

ini 

5210 

230B 

16 

13 

14 

1- 

3/8 

36 

123 

122 

3/8 XI3 

3/8 

0 

1111 

5210 

11U 

2398 

16 

13 

14 

1- 

3/8 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

5210 

mi 

5210 

2488 

16 

13 

14 

1- 

3/8 

42 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

257B 

16 

13 

14 

1- 

3/8 

60 

124 

132 

7/8 X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1013 




















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT THE WQRLD 

TRADE 

CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 





DATE 6-21-67 




PANEL 

COLUMN 

i 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 















> 

PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 

FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

303B 

16 

13 

300 

143 65 

65 

692 

692 

146 55 

55 682 

68 2 

149 

55 55 

682 

683 

\ 

3I2B 

16. 

13 

300 

160 45 

45 

6 83 

683 

160 45 

45 683 

6 83 

160 

45 45 

683 

683 

32 IB 

16 

13 

300 

160 42 

42 

683 

683 

160 45 

45 683 

66 3 

160 

45 45 

683 

683 

330B 

16 

13 

300 

161 45 

45 

683 

6 83 

162 42 

42 683 

6 83 

162 

42 42 

683 

683 

3393 

16 

13 

300 

162 42 

42 

683 

683 

162 42 

42 683 

68 3 

162 

42 42 

693 

693 

3488 

16 

13 

300 

160 46 

46 

693 

693 

160 46 

46 693 

693 

160 

46 46 

693 

693 

357B 

16 

13 

300 

149 55 

55 

692 

693 

146 60 

60 692 

69 2 

143 

65 65 

692 

692 

X 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

MO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1 

303B 

16 

13 

16 

1- 5/16 

50 

132 

124 

15/16X16 

1/2 

3/8 

5110 

1311 


5210 

312B 

16 

13 

16 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/S X16 

1/2 

0 

1511 

5210 


1411 

3218 

16 

13 

16 

1- 5/16 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 


5210 

330B 

16 

13 

16 

1- 5/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 


1411 

3398 

16 

13 

16 

. 1- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 


5210 


348B 

16 

13 

16 

1- 5/16 

36 

125 

125 

15/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 


1511 

357B 

16 

13 

16 

1- 5/16 

55 

125 

133 

2 X16 

1/2 

3/8 

5210 

1311 


5110 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3038 

16 

13 

15 

1- 3/8 

50 

133 

124 

15/16X16 

1/2 

3/8 

5110 

1311 


5210 

3 12 B 

16 

13 

15 

1- 3/8 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1511 

5210 


1411 

321B 

16 

13 

15 

1- 3/8 

36 

125 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 


5210 

33QB 

16 

13 

15 

1- 3/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 


1411 

339B 

16 

13 

15 

1- 3/8 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 


5210 


348B 

16 

13 

15 

1- 3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 


1511 

3578 

16 

13 

15 

1- 3/8 

50 

125 

133 

1 X16 

1/2 

3/8 

5210 

1311 


5110 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT OETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

- 

3038 

16 

13 

14 

1- 3/8 

50 

133 

124 

15/16X16 

1/2 

3/8 

5110 

1311 


5210 

3128 

16 

13 

14 

1- 3/8 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1511 

5210 


1411 

3219 

16 

13 

14 

1- 3/8 

36 

125 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 


5210 

3308 

16 

13 

14 

1- 3/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 


1411 

339B 

16 

13 

14 

1- 3/8 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 


5210 

348B 

16 

13 

14 

1- 3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

9/16 

0 

1411 

5210 


1511 

357B 

16 

13 

14 

1- 3/8 

55 

125 

133 

1- 1/16X16 

1/2 

3/e 

5210 

1311 


5110 


r 


REVISIONS 



4-B1- 34 






















WORTHINGTON, SKILLING. HELLE & JACKSON 


PROJECT 


the world trade center 


TITLE 


COLUMN 1 


Civil & Structural 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


Engineers 

“ f DATE 


6-21-67 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

403B 

16 

13 

300 

136 

75 

75 

692 

692 

136 

70 

70 

662 

68 2 

137 

70 

70 

682 

682 

412B 

16 

13 

300 

138 

65 

65 

682 

6 82 

139 

65 

65 

682 

6 82 

141 

60 

60 

6 82 

682 

42 IB 

16 

13 

300 

147 

55 

55 

492 

492 

147 

55 

55 

492 

49 2 

146 

55 

55 

492 

492 

4308 

16 

13 

300 

145 

50 

50 

442 

442 

145 

50 

50 

442 

4 42 

•145 

50 

50 

442 

442 

439B 

16 

13 

300 

146 

46 

46 

492 

492 

147 

45 

45 

492 

49 2 

147 

45 

45 

492 

492 

44Q0 

16 

13 

300 

141 

50 

50 

682 

682 

139 

50 

50 

682 

6 82 

138 

50 

50 

682 

682 

4578 

16 

13 

30 0 

137 

60 

60 

682 

682 

136 

60 

60 

682 

68 2 

136 

65 

65 

692 

692 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

2 

a 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4038 

16 

13 

16 

1- 

5/16 

60 

133 

124 

15/16X16 

1/2 

5/16 

1013 

5210 

5010 

412B 

16 

13 

16 

1- 

5/16 

45 

124 

124 

3/4 X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

421B 

16 

13 

16 

1- 

5/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

5210 

4308 

16 

13 

16 

1- 

5/16 

36 

123 

122 

3/8 X12 

3/8 

0 

mi 

5210 

Ull 

439B 

16 

13 

16 

1- 

5/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

5210 

448B 

16 

13 

16 

1- 

5/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

457B 

16 

13 

16 

1- 

5/16 

55 

124 

133 

7/8 X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1013 


X 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403B 

16 

13 

15 

1- 

3/8 

60 

133 

124 

15/16X16 

1/2 

5/16 

1013 

5210 

501 0 

4 12 B 

16 

13 

15 

1- 

3/8 

42 

124 

124 

3/4 X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

42 IB 

16 

13 

15 

1- 

3/8 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

5210 

430B 

16 

13 

15 

1- 

3/8 

36 

123 

122 

3/6 X12 

3/8 

0 

1111 

5210 

1111 

439B 

16 

13 

15 

1- 

3/8 

3 6. 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

5210 

44 8 B 

16 

13 

15 

1- 

3/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

457B 

16 

13 

15 

1- 

3/8 

50 

124 

133 

7/8 X16 

1/2 

5/16 

5010 

5210 

1013 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


S 

EAT DETAIL 


T4 

J=Y4 

SCL 

SCR 

NO 5* 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403B 

16 

13 

14 

1- 

3/8 

60 

133 

124 

15/16X16 

1/2 

5/16 

1013 

5210 

5010 

412B 

16 

13 

14 

1- 

3/8 

45 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5210 

5010 

5210 

42 1B 

16 

13 

14 

1- 

3/8 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

5210 

43 OB 

16 

13 

14 

1- 

3/8 

36 

123 

123 

3/8 X13 

3/8 

0 

nil 

5210 

mi 

439B 

16 

13 

14 

1- 

3/6 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/B 

0 

5210 

mi 

6210 

448B 

16 

13 

14 

1- 

3/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

457B 

16 

13 

14 

1- 

3/8 

50 

124 

133 

15/16X16 

1/2 

5/16 

5010 

5210 

1013 


4-61- 35 






















REVISIONS 


WORTHINGTON, SKILLING. HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


the world trade center 


COLUMN 1 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


DATE 


COLUMN 3 


PANEL NUMBER 

PANEL 

TYPE 

• TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

type 

FY1 

FY2 

C5U 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

200B 16 14 

210 

150 

. 65 

65 

693 

693 

550 

65 

65 

0 

0 

144 

65 

65 

692 

692 

400B 16 14 

210 

150 

70 

70 

693 

693 

550 

70 

70 

0 

0 

144 

70 

70 

692 

692 


6-21-67 


PANEL NUMBER FLOOR 

2008 16 14 16 

4008 16 14 16 


SPANDREL PLATE 


weldments 


SEAT DETAIL 


1- 5/16 
1- 5/16 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

50 

133 

133 

1- 1/4 X16 

9/16 

3/8 

1313 

5010 

5610 

50 

133 

133 

1“ 3/16X16 

9/16 

3/8 

1313 

5010 

5610 



PANEL NUMBER FLOOR 


200B 16 

400B 16 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


1- 3/8 
1- 3/8 


FY4 

SCL 

SCR 

in 

o 

1 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

50 

133 

133 

1- 1/4 X16 

5/8 

3/8 

1313 

5010 

5610 

50 

133 

133 

1- 3/16X16 

9/16 

3/8 

1313 

5010 

5610 


4-B1- 36 




















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON Civil & Structural Engineers 



REVISIONS 


PROJECT 


the world trade center 


TITLE 


exterior wall panel schedule 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


DATE 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

type 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

EY1 

FY2 

CSU 

CSL 

1098 

17 

14 

300 

156 

45 

45 

693 

693 

158 

45 

45 

693 

69 3 

159 

45 

45 

693 

693 

118B 

17 

14 

300 

159 

46 

46 

693 

6 93 

159 

50 

50 

693 

693 

159 

50 

50 

693 

693 

127B 

17 

14 

300 

159 

50 

50 

683 

• 683 

160 

50 

50 

683 

68 3 

160 

50 

50 

683 

683 

133B 

17 

14 

300 

162 

50 

50 

683 

683 

162 

50 

50 

683 

6 83 

162 

50 

50 

683 

683 

142B 

17 

14 

300' 

161 

50 

50 

693 

693 

160 

50 

50 

693 

69 3 

160 

50 

50 

693 

693 

15 IB 

17 

14 

300 

159 

45 

45 

693 

6 93 

158 

46 

46 

693 

6 93 

156 

46 

46 

693 

693 


6—21—67 


X 



SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

$C L 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

109B 

17 

14 

17 

1- 

5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

1186 

17 

14 

17 

1- 

5/16 

36 

125 

125 

7/8 Xlfe 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

127B 

17 

14 

17 • 

1- 

5/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5210 

133B 

17 

14 

17 

1- 

5/16 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5110 

142B 

17 

14 

17 

1- 

5/16 

36 

125 

125 

15/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

■ 1411 

15 IB 

17 

14 

17 

1“ 

5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 


i 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

109B 

17 

14 

16 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

1188 

17 ■ 

14 

16 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

1278 

17 

14 

16 

l- 5/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5210 

133B 

17 

14 

16 

1- 5/16 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5110 

142B 

17 

14 

16 

1- 5/16 

36 

125 

125 

15/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

15 IB 

17 

14 

16 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

F Y4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1098 

17 

14 

15 

1- 3/8 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

118B 

17 

14 

15 

1- 3/8 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

127B 

17 

14 

15 

1- 3/8 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5210 

133B 

17 

14 

15 

1- 3/8 

. 36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

■ 0 

5210 

1411 

5110 

142B 

17 

14 

15 

1- 3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 ' 

9/16 

0 

1411 

5210 

1411 

15 IB 

17 

14 

15 

1- 3/8 

• 36 

125 

125 

15/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 


4-B1- 37 






















^VT*Oe 





WORTHINGTON, SKILLING, HELLE 

& JACKSON 

Civil & Structural 

Engineers 





PROJECT TH£ H0RLD 

TRADE 

CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 





DATE 

6—21—67 





COLUMN 

1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 












■ 









PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2- 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 



2098 1? 14 

300 

137 60 

60 

682 

682 

138 60 

60 682 

66 2 

138 

60 60 

682 

682 



218B 

17 

14 

300 

147 50 

50 

492 

4 92 

147 50 

50 492 

492 

147 

50 50 

492 

492 



227B 

17 

14 

300 

144 50 

50 

492 

492 

144 50 

50 492 

49 2 

144 

50 50 

492 

492 



2 33B 

17 

14 

300 

144 50 

50 

442 

442 

144 50 

50 442 

442 

144 

50 50 

442 

442 



242B 

17 

14 

300 

147 55 

55 

492 

492 

147 55 

55 492 

49 2 

147 

55 55 

492 

492 



2516 

17 

14 

300 

138 65 

65 

492 

682 

138 65 

65 492 

6 82 

137 

65 65 

6B2 

662 


\r 

/\ 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 




PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 



209B 

17 

14 

17 

1- 5/16 

42 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5010 

5210 


1212 



2 18B 

17 

14 

17 

1- 5/16 

36 

124 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1611 

5210 


1111 



2276 

17 

14 

17 

1- 5/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

5110 

1111 


5210 



2336 

17 

14 

17 

1- 5/16 

36 

122 

123 

3/8 XI5 

3/8 .. 

0 

5210 

im 


t 5110 



242B 

17 

14 

17 

1- 5/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

ini 

5210 


1611 



2510 

17 

14 

17 

1- 5/16 

42 

124 

124 

U/16X16 

3/8 

0 

1212 

5210 


5010 


• 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT .DETAIL 




PANEL 

NUMBER 

floor 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 



209S 

17 

14 

16 

I- 5/16 

42 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5010 

5210 


1212 



2186 

17 

14 

16 

1- 5/16 

36 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

1611 

5210 


mi 



227B 

17 

14 

16 

l- 5/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

5110 

nil 


5210 



, 233B 

17 

14 

16 

1- 5/16 

36 

122 

123 

3/8 XI5 

3/8 

0 

5210 

mi 


5110 



\ 242 B 

17 

14 

16 

1- 5/16 

36 

123 

123 

1/2 XI6 

3/8 

0 

1111 

5210 


1611 



2518 

17 

14 

16 

1“ 5/16 

45 

124 

124 

11/16X16 

3/6 

0 

1212 

5210 


5010 







SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 




PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 



209B 

17 

14 

15 

1“ 3/3 

42 

124 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

5010 

5210 


1212 



218B 

17 

14 

15 

1- 3/8 

36 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

1611 

5210 


mi 



22 7B 

17 

14 

15 

1- 3/8 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

5110 

1111 


5210 



233B 

17 

14 

15 

1- 3/8 

36 

122 

123 

3/8 X15 

3/8 

0 

5210 

mi 


5110 



242 B 

17 

14 

15 

1- 3/8 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1111 

5210 


1611 



2518 

17 

14 

15 

1- 3/8 

45 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1212 

5210 


5010 


















4-B1- 

38 





























WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & 

JACKSON 

Civil & Structural Engineers 



project THE W0RL0 TRADE CENTER 

T,TLE EXTERIOR 

WALL PANEL SCHEDULE 

DATE 

6-21-67 


COLUMN I 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

3096 

17 

14 

300 

156 

50 

50 

683 

683 

158 

46 

46 

683 

68 3 

159 

45 

45 

683 

683 

3186 

17 

14 

300 

159 

45 

45 

6 83 

6 83 

15S 

■ 45 

45 

683 

6 83 

159 

42 

42 

683 

683 

32 7B 

17 

14 

300 

159 

45 

45 

683 

683 

160 

45 

45 

683 

68 3 

160 

45 

45 

683 

683 

333B 

17 

14 

300 

162 

45 

45 

683 

683 

162 

45 

45 

683 

6 83 

2 62 

45 

45 

683 

683 

3428 

17 

14 

300 

161 

45 

45 

693 

693 

160 

45 

45 

693 

69 3 

160 

45 

45 

693 

693 

351B 

17 

14 

300 

159 

50 

50 

6 93 

693 

158 

50 

50 

693 

693 

156- 

50 

50 

693 

693 


X 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

309B 

17 

14 

17 

1- 5/16 

36 

124 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

3188 

17 

14 

17 

1- 5/16 

36 

L 25 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

327B 

17 

14 

17 

1- 5/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5210 

3338 

17 

14 

17 

1- 5/16 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5110 

342B 

17 

14 

17 

1- 5/16 

36 

125 

125 

15/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

35 IB 

17 

14 

17 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


74 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

309B 

17 

14 

16 

1- 

5/16 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

318B 

17 

14 

16 

1- 

5/16 

36 

125 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

32 78 

17 

14 

16 

1- 

5/16 

36 

124 

124 

3/4 XI6 

1/2 

0 

5110 

1411 

5210 

333B 

17 

14 

16 

1- 

5/16 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 ■ 

5210 

1411 

5110 

342B 

17 

14 

16 

1- 

5/16 

36 

125 

125 

15/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

141 L 

3518 

17 

14 

16 

1- 

5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NU 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

309B 

17 

14 

15 

1“ 3/8 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

318B 

17 

14 

15 

1- 3/8 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

327B 

17 

14 

15 

1- 3/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5210 

333B 

17 

14 

15 

1- 3/8 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5110 

342B 

17 

14 

15 

1- 3/8 

36 

125 

125 

15/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

35 IB 

17 

14 

15 

1- 3/8 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 


4-61- 39 
























WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


the world trade center 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


fe—21-67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

PY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

PY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

409B 

17 

14 

300 

137 

65 

65 

682 

682 

136 

65 

65 

682 

68 2 

138 

65 

65 

682 

682 

418B 

L7 

14 

300 

147 

55 

55 

492 

492 

147 

55 

55 

492 

492 

147 

55 

55 

492 

492 

427B 

17 

14 

300 

144 

55 

55 

492 

492 

144 

55 

55 

492 

49 2 

144 

55 

55 

492 

492 

433B 

17 

14 

300 

144 

50 

50 

442 

442 

144 

50 

50 

442 

442 

144 

50 

50 

492 

492 

442B 

17 

14 

300 

147 

45 

45 

492 

492 

147 

45 

45 

492 

49 2 

147 

45 

45 

492 

492 

451B 

17 

14 

300 

138 

55 

55 

6 82 

682 

130 

55 

55 

602 

6 82 

137 

55 

55 

682 

682 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

409B 

17 

14 

17 

1- 

5/16 

45 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1212 

4 IBB 

17 

14 

17 

1- 

5/16 

42 

124 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1611 

5210 

1111 

4278 

17 

14 

17 

1- 

5/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

5110 

1111 

5210 

4336 

17 

14 

17 

1- 

5/16 

36 

122 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

5110 

442B 

17 

14 

17 

1- 

5/16 

36 

123 

124 

1/2 X16 

3/B 

0 

1111 

5210 

1611 

45 IB 

17 

14 

17 

1“ 

5/16 

42 

124 

124 

3/4 X16 

3/8 

0 

1212 

5210 

5010 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4098 

17 

14 

16 

1- 5/16 

45 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1212 

4183 

17 

14 

16 

1- 5/16 

36 

124 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1611 

5210 

1111 

42 7B 

17 

14 

16 

1- 5/16 

36 

123 

L23 

7/16X16 

3/8 

0 

5110 

1111 

5210 

433B 

17 

14 

16 

1- 5/16 

36 

122 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

‘ 5110 

442 B 

17 

14 

16 

1- 5/16 

36 

123 

124 

1/2 X16 

3/8 

0 

1111 

5210 

1611 

45 IB 

17 

14 

16 

1- 5/16 

42 

124 

124 

3/4 X16 

3/8 

0 

1212 

5210 

5010 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

409B 

17 

14 

15 

1- 

3/8 

45 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1212 

418B 

17 

14 

15 

1- 

3/8 

36 

124 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1611 

5210 

1111 

427B 

17 

14 

15 

1- 

3/8 

. 36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

5110 

1111 

5210 

433B 

17 

14 

15 

1- 

3/8 

36 

122 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

5110 

442 B 

17 

14 

15 

1- 

3/8 

36 

123 

124 

1/2 XI6 

3/8 

0 

1111 

5210 

1611 

4516 

17 

14 

15 . 

1- 

3/8 

42 

124 

124 

3/4 X16 

3/8 

0 

1212 

5210 

5010 


4-B1- 40 





















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITi-E 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

type 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

100B 

17 

15 

210 

1-44 

60 

60 

692 

692 

549 

60 

60 

0 

0 

. 149 

60 

60 

692 

693 

300B 

17 

15 

210 

144 

70 

70 

692 

6 9 2 

549 

70 

70 

0 

0 

149 

65 

65 

692 

693 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

100B 

17 15 

17 

1- 5/16 

50 

133 

133 

1- 3/16X16 

9/16 

3/8 

5410 

5010 

1313 

300B 

17 15 

17 

1- 5/16 

50 

132 

132 

1- 1/8 X16 

9/16 

3/8 

5410 

5010 

1313 





SPANDR EL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

100B 

17 15 

16 

1- 5/16 

50 

133 

133 

300B 

17 15 

16 

1- 5/16 

50 

132 

132 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3/16X16 

9/16 

3/6 

5410 

5010 

1313 

1/8 X16 

9/16 

3/8 

5410 

5010 

1313 



















WORTHINGTON, SKILLING, WELLE 

& JACKSON 

Civil & Structural 

Engineers 





PROJECT TH£ 

WORLD 

TRADE 

CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 





DATE 

6-21-67 





COLUMN 1 


COLUMN 2 



COLUMN 

c 

3 












1—1 ^ 1 L 









PANEL 

NUHBER 

TYPE 

TYPE FY1 

PY2 

CSU 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 



1063 

18 

15 

300 

151 46 

46 

683 

683 

153 46 

46 683 

68 3 

154 

45 45 

683 

693 

• 


115B 

18 

15 

300 

159 46 

46 

6 93 

693 

159 46 

46 693 

6 93 

159 

46 46 

693 

693 



1246 

18 

15 

300 

159 50 

50 

683 

683 

159 50 

50 683 

68 3 

159 

50 50 

683 

683 



1366 

18 

15 

300 

161 50 

50 

683 

683 

161 50 

50 683 

6 83 

161 

50 50 

6 83 

683 



145B 

18 

15 

300 

•159 50 

50 

693 

693 

159 50 

50 693 

69 3 

159 

50 50 

693 

693 



154B 

18 

15 

300 

154 50 

50 

6 93 

693 

153 50 

50 693 

693 

151 

50 50 

6 93 

693 


X 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 




PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


CDL 3 



1068 

18 

15 

18 

1- 5/16 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1311 

5110 


1411 



1150 

18 

15 

18 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/9 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 


5110 



124B 

18 

15 

18 

1- 5/16 

36 

L24 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 


1411 



1366 

18 

15 

18 

1- 5/16 

36 

124 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5110 


1411 



145B 

16 

15 

16 

1- 5/16 

36 

125 

125 

15/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 


5110 



154B 

18 

15 

18 

i- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5110 


1311 







SPANDREL 

PLATE 


weldments 



SEAT DETAIL 




PANEL 

number 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 



106B 

18 

15 

17 

1- 5/16 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1311 

5110 


1411 



115B 

18 

15 

17 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 


5110 



1243 

18 

15 

17 

1- 5/16 

36 

125 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 


1411 



\ 136S 

18 

15 

17 

1- 5/16 

36 

124 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5110 


1411 



fei 145B 

!)'“ 

> 

18 

15 

17 

1- 5/16 

36 

125 

125 

15/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 


5110 



18 

15 

17 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5110 


1311 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 0ETA1L 




PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

5CR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 



1066 

18 

15 

16 

1- 5/16 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1311 

5110 


1411 



115B 

18 

15 

16 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 


5110 



124B 

18 

15 

16 

1- 5/16 

36 

125 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 


1411 



136B 

18 

15 

16 

1- 5/16 

36 

124 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5110 


1411 



145B 

18 

15 

16 

1- 5/16 

36 

125 

125 

15/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 


5110 



154B 

18 

15 

16 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/B X16 

1/2 

0 

1411 

5110 


1311 


















4—B1 — 

42 




















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PftOJECT 


the world trade center 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


REVISIONS 


r 



PANEL NUMBER 


PANEL 

TYPE 


COLUMN 1 

TYPE • FY1 FY2 CSU CSL 


COLUMN 2 

TYPE FY1 FY2 CSU CSL 


COLUMN 3 

TYPE FYI FY2 CSU CSL 


2Q6B 

18 

15 

300 

136 

65 

65 

682 

662 

136 

65 

65 

682 

63 2 

137 

60 

60 

632 

632 

215B 

18 

15 

300 

141 

55 

55 

6 82 

682 

144 

55 

55 

492 

6 82 

145 

50 

50 

492 

632 

224B 

IQ 

15 

300 

144 

50 

50 

49 2 

492 

144 

50 

50 

492 

49 2 

144 

50 

50 

492 

492 

236B 

18 

15 

300 

144 

50 

50 

4 92 

4 92 

144 

50 

50 

492 

492 

144 

50 

50 

492 

492 

245B 

18 

15 

300 

145 

55 

55 

492 

492 

144 

55 

55 

492 

49 2 

141 

60 

60 

492 

492 

2548 

18 

15 

300 

137 

65 

65 

682 

662 

136 

65 

65 

682 

6 82 

136 

65 

65 

682 

682 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

206B 

18 

15 

18 

1- 

5/16 

42 

124 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

5110 

1212 

5110 

2156 

18 

15 

18 

1- 

5/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1212 

5510 

5110 

2248 

18 

15 

18 

1- 

5/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1111 

5110 

1111 

236B 

18 

15 

18 

1- 

5/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

1111 

5110 

1111 

245B 

16 

15 

13 

1- 

5/16 

42 

123 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

5310 

1212 

2540 

18 

15 

18 

1- 

5/16 

45 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


s pandr el 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

MO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

206B 

18 

15 

17 

1“ 

5/16 

42 

124 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

5110 

1212 

5110 

215B 

10 

15 

17 

1- 

5/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1212 

5510 

5110 

224B 

IB 

15 

17 

1- 

5/16 

36 

123 

123 

1/2 XI6 

3/8 

0 

1111 

5110 

mi 

236B 

18 

15 

17 

1- 

5/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

ini 

5110 

mi 

245B 

18 

15 

17 

1- 

5/16 

42 

123 

124 

5/8 XI6 

3/8 

0 

5110 

5310 

1212 

254B 

18 

15 

17 

1- 

5/16 

45 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUM8ER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

206B 

18 

15 

16 

1- 

5/16 

42 

124 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

■ 5110 

1212 

5110 

215B 

18 

15 

16 

1- 

5/16 

42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1212 

5510 

5110 

224B 

18 

15 

16 

I- 

5/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1111 

5110 

nn 

236B 

18 

15 

16 

1- 

5/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

mi 

5110 

ini 

245B 

18 

15 

16 

1- 

5/16 

42 

123 

124 

5/8 XI6 

3/8 

0 

5110 

5310 

1212 

254B 

18 

•15 

16 

1- 

5/16 

45 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 ' 

5110 

1212 

5110 




























Civil & Structural Engineers 


T* 


WORTHINGTON. SKILLING. HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITUE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


^VISIONS 


COLUMN I 


COLUMN 2 


date 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

306B 

18 

15 

300 

151 

50 

50 

683 

683 

153 

50 

50 

663 

68 3 

154 

50 

50 

683 

683 

3158 

18 

15 

300 

159 

45 

45 

683 

6 83 

159 

45 

45 

683 

6 83 

159 

45 

45 

683 

683 

3248 

18 

15 

300 

159 

45 

45 

683 

• 683 

159 

45 

45 

683 

68 3 

159 

45 

45 

683 

683 

336B 

18 

15 

300 

161 

42 

42 

683 

683 

161 

42 

42 

683 

6 83 

161 

42 

42 

683 

683 

345B 

18 

15 

300 

159 

45 

45 

693 

693 

159 

45 

45 

693 

693 

159 

46 

46 

693 

693 

354B 

18 

15 

300 

154 

50 

50 

693 

693 

153 

55 

55 

693 

693 

151 

55 

55 

693 

693 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 


SPANDREL 

PLATE 


WELOMENTS 


SEAT DETAIL 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3068 

18 

15 

18 

1- 

5/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1311 

5110 

1411 

315B 

18 

15 

18 

1- 

5/16 

36 

125 

125 

13/16X16 ' 

1/2 

0 

5110 

1411 

5110 

324B 

18 

15 

18 

1- 

5/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1411 

3368 

18 

15 

18 

1- 

5/16 

36 

124 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1411 

3453 

18 

15 

18 

1- 

5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5110 

354B 

18 

15 

18 

1- 

5/16 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1311 


6-21-67 



PANEL 

NUMBER 

F LOOR 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


T 4 

F Y4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

306B 

18 

15 

17 

1- 

5/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1311 

5110 

1411 

315B 

18 

15 

17 

1- 

5/16 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5110 

324B 

18 

15 

17 

1- 

5/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1411 

3368 

18 

15 

17 

1- 

5/16 

36 

124 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1411 

345B 

18 

15 

17 

1- 

5/16 

36 

125 

125 

15/16X16 

1/2 

0 • 

5110 

1411 

5110 

354B 

18 

15 

17 

1- 

5/16 

36 

125 

125 

‘ 13,/ 16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1311 


SPANDREL PLATE weldments SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3066 

18 

15 

16 

1- 

5/16 

36 

124 

125 

3/4 X16 

1/2 

0 

1311 

5110 

1411 

3156 

18 

15 

16 

1- 

5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5110 

324B 

18 

15 

16 

1- 

5/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1411 

336B 

18 

15 

16 

1- 

5/16 

36 

124 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1411 

345& 

18 

15 

16 

1- 

5/16 

36 

125 

125 

15/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5iio 

3 54B 

18 

15 

16 

1- 

5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1311 
























WORTHINGTON 

, SKILLING, HELLE 

& JACKSON 

Ci 

vii & Structural 

Engineers 




PROJECT TH£ 

WORLD 

TRADE 

CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 




DATE 

6-21-6? 





COLUMN 1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 



















PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

type FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 


406B 

18 

15 

300 

136 70 

70 

682 

682 

136 70 

70 682 

68 2 

137 

70 70 

682 

6B2 


415B 

18 

15 

300 

141 60 

60 

682 

682 

144 60 

60 492 

492 

145 

55 55 

492 

492 


424B 

18 

15 

300 

144 55 

55 

492 

492 

144 55 

55 492 

. 49 2 

144 

55 55 

492 

492 


436B 

IB 

15 

300 

144 50 

50 

492 

4 92 

144 50 

50 492 

4 92 

144 

46 46 

492 

492 


445B 

18 

15 

300 

145 45 

45 

492 

492 

144 45 

45 492 

49 2 

141 

4 fa 46 

492 

492 


454B 

18 

15 

300 

137 55 

55 

682 

682 

136 60 

60 682 

6 82 

136 

60 60 

632 

662 

/ 





spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


406B 

18 

15 

IS 

1- 5/16 

46 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5110 

1212 


5110 


415B 

18 

15 

18 

1- 5/16 

42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1212 

5510 


5110 


42 4 B 

18 

15 

18 

1- 5/16 

36 

123 

123 

1/2 X 16 

3/8 

0 

1111 

5110 


1111 


436B 

18 

15 

18 

1- 5/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1111 

5110 


mi 


445B 

18 

15 

18 

1- 5/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

5310 


1212 


454B 

18 

15 

18 

1- 5/16 

42 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5110 

1212 


5110 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NQ 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

■ 

406B 

18 

15 

17 

1- 5/16 

46 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5110 

1212 


5110 


415B 

18 

15 

17 

1- 5/16 

42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1212 

5510 


5110 


42 4B 

18 

15 

17 

1- 5/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1111 

5110 


1111 


436B 

18 

15 

17 

1- 5/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1111 

5110 


mi 


445B 

18 

15 

17 

1- 5/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 

5310 


1212 


\ 454B 

18 

15 

17 

1- 5/16 

42 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5110 

1212 


5110 


t 




SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


406 B 

IB 

15 

16 

1- 5/16 

46 

124 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

5110 

1212 


5110 


415B 

18 

15 

16 

1- 5/16 

42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1212 

5510 


5110 


424B 

18 

15 

16 

1- 5/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1111 

5110 


1111 


436B 

18 

15 

16 

1- 5/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1111 

5110 


nil 


445B 

15 

15 

16 

1“ 5/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 

5310 


1212 


454B 

18 

15 

16 

1“ 5/16 

42 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5110 

1212 


5110 
















4-B1- 

45 
























WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


COLUMN 1 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


6-21-67 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

- 

ryp£ 

FYl 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FYl FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

csu 

CSL 

2006 

18 

16 

210 


149 

65 

65 

692 

693 

549 

65 

65 

0 

0 

144 

65 

65 

692 

692 

400B 

18 

16 

210 


149 

70 

70 

692 

693 

549 

70 

70 

0 

0 

144 

70 

70 

692 

692 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

—---T — — ‘ 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

ND 5 

ND 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2008 

18 

16 

18 

1- 5/16 

50 

133 

133 

1- 3/16X16 

9/16 

3/8 

1313 

5010 

5610 

4008 

18 

16 

18 

1- 5/16 

50 

133 

133 

1- 3/16X16 

9/16 

3/8 

1313 

5010 

5610 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

200B 

18 

16 

17 ] 

L- 5/16 

50 

133 

133 

1- 3/16X16 

9/16 

3/e 

1313 

5010 

5610 

4008 

18 

16 

17 ] 

l — 5/16 

50 

133 

133 

1- 3/16X16 

9/16 

3/8 

1313 

5010 

5610 





















EVISIONS 





WORTHINGTON 

, SKILLING. HELLE 

fit JACKSON 

Civil fit Sfr 

uctural 

Engineers 




PROJECT THE wqrld 

TRADE 

CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 




DATE 

6-21-67 





COLUMN 1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 














m — f 


* 



PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE FY1 

FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 


1G3B 

19 

16 

300 

142 60 

60 

692 ■ 

692 

145 50 

50 682 

66 2 

147 

50 50 

682 

682 


112B 

19 

16 

300 

159 45 

45 

693 

6 93 

159 45 

45 693 

6 93 

159 

46 46 

693 

6 93 


12 IB 

19 

16 

300 

159 50 

50 

683 

683 

159 50 

50 683 

68 3 

159 

50 50 

683 

683 


1308 

19 

16 

300 

159 50 

5 0 

683 

683 

160 50 

50 683 

6 83 

160 

50 50 

683 

683 


J39B 

19 

16 

300 

160 50 

50 

683 

683 

160 50 

50 683 

68 3 

160 

50 50 

693 

693 


148B 

19 

16 

300 

159 50 

50 

693 

693 

159 50 

50 693 

6 93 

159 

46 46 

693 

693 


157B 

19 

16 

300 

147 J 50 

50 

692 

692 

145 55 

55 6 92 

69 2 

142 

60 60 

692 

692 

X 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 


103B 

19 

16 

19 

1- 5/16 

45 

133 

125 

15/16X16 

1/2 

3/8 

5110 

1311 


5210 


112B 

19 

16 

19 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1511 

5210 


1411 


12 1B 

19 

16 

19 

1- 5/16 

36 

125 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 


5210 


1308 

19 

16 

19 

1- 5/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 


1411 


139B 

19 

16 

19 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 


5210 


I486 

19 

16 

19 

1- 5/16 

36 

125 

125 

15/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 


1511 


1376 

19 

16 

19 

1- 5/16 

50 

125 

133 

1 X16 

1/2 

3/8 

5210 

1311 


5110 






spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT OETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 


103B 

19 

16 

18 

1- 5/16 

45 

133 

125 

15/16X16 

1/2 

3/S 

5110 

131 i 


5210 


112B 

19 

16 

18 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1511 

5210 


14U 


12 IB 

19 

16 

18 

1- 5/16 

36 

125 

124 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 


5210 


130B 

19 

16 

18 

1- 5/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 


1411 


1398 

19 

16 

18 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 


5210 


\ I486 

19 

16 

18 

1- 5/16 

36 

125 

125 

15/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 


1511 


A 157B 

i 

19 

16 

18 

1- 5/16 

46 

125 

133 

1 X16 

1/2 

3/8 

5210 

1311 


5110 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



panel 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

MO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 


103B 

19 

16 

17 

1- 5/16 

45 

133 

125 

1 X16 

1/2 

3/8 

5110 

1311 


5210 


112B 

19 

16 

17 

1“ 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1511 

5210 


1411 


12 IB 

19 

16 

17 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 


5210 


1306 

19 

16 

17 

1- 5/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 


1411 


139B 

19 

16 

17 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 


5210 


148B 

19 

16 

17 

1- 5/16 

36 

125 

125 

15/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 


1511 


1578 

19 

16 

17 

1- 5/16 

46 

125 

133 

1 X16 

1/2 

3/8 

5210 

1311 


5110 
















4—Bl- 

47 
























WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil &. Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


6-21-67 







COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL 

NUMBER 

r AN tL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CS L 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

2033 

19 

16 

300 

135 

70 

70 

692 

692 

135 

65 

65 

682 

682 1 

136 

65 

65 

682 

682 

2123 

19 

16 

300 

137 

60 

60 

682 

682 

138 

60 

60 

682 

6 82 

140 

55 

55 

682 

682 

2210 

19 

16 

300 

146 

50 

50 • 

492 

• 492 

145 

50 

50 

492 

49 2 

144 

50 

50 

492 

492 

230B 

19 

16 

300 

144 

50 

50 

442 

442 

144 

50 

50 

442 

4 42 

144 

50 

50 

442 

442 

2398 

19 

16 

300 

144 

55 

55 

492 

492 

145 

55 

55 

492 

49 2 

146 

55 

55 

492 

492 

2488 

19 

16 

300 

140 

60 

60 

4 92 

492 

136 

60 

60 

492 

492 

137 

65 

65 

492 

492 

2578 

19 

16 

300 

' 136 

- 65 

65 

682 

682 

135 

70 

70 

682 

682 

135 

75 

75 

682 

6 92 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


panel 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2036 

19 

16 

19 

1- 5/16 

55 

133 

124 

15/16X16 

1/2 

5/16 

1013 

5210 

5010 

212B 

19 

16 

19 

1- 5/16 

42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

22 IB 

19 

16 

19 

1- 5/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

5210 

230B 

19 

16 

19 

1- 5/16 

36 

123 

122 

3/8 X15 

3/8 

0 

1111 

5210 

1111 

2396 

19 

16 

19 

1- 5/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

5210 

248B 

19 

16 

19 

1- 5/16 

42 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

2 57B 

19 

16 

19 

1- 5/16 

60 

124 

132 

13/16X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1013 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

203B 

19 

16 

10 

1- 

5/16 

55 

133 

124 

15/16X16 

1/2 

5/16 

1013 

5210 

5010 

2 12 B 

19 

16 

18 

1- 

5/16 

42 

124 

124 

3/4 Xlfe 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

2218 

19 

16 

18 

1- 

5/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

5210 

2300 

19 

16 

18 

1- 

5/16 

36 

123 

122 

3/8 X15 

3/8 

0 

1111 

5210 

1111 

2393 

19 

16 

18 

1- 

5/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5210 

uii 

5210 

2483 

19 

16 

18 

1- 

5/16 

42 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

257B 

19 

16 

18 

1- 

5/16 

60 

124 

132 

13/16X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1013 


SPANDREL PLATE 


weldments 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

floor 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL I 

COL 2 

COL 3 

2038 

19 

16 

17 

1- 5/16 

55 

133 

124 

15/16X16 

1/2 

5/16 

1013 

5210 

5010 

2128 

19 

16 

17 

1- 5/16 

42 

124 

124 

3/4 X16 

3/6 

0 

5210 

5010 

5210 

2218 

19 

16 

17 

1- 5/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

5210 

230B 

19 

16 

17 

1- 5/16 

36 

123 

122 

3/8 X15 

3/8 

0 

1111 

5210 

1111 

239B 

19 

16 

17 

1- 5/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5210 

mi 

5210 

248B 

19 

16 

17 

1- 5/16 

42 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

257B 

19 

16 

17 

1- 5/16 

60 

124 

132 

13/16X16 

7/16 

0 

50X0 

5210 

1013 


4-61- 48 





















Civif & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING. HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


COLUMN 1 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


date 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

303B 

19 

16 

300 

142 

65 

65 

692 

692 

145 

55 

55 

682 

68 2 

147 

55 

55 

682 

682 

* 3 12 B 

19 

16 

300 

159 

45 

45 

6 83 

683 

159 

45 

45 

683 

6 83 

159 

45 

45 

683 

683 

3213 

19 

16 

300 

159 

42 

42 

663 

• 683 

159 

45 

45 

683 

68 3 

159 

45 

45 

683 

6 83 

330B 

19 

16 

300 

159 

45 

45 

6 83 

6 83 

160 

45 

45 

683 

6 83 

160 

45 

45 

683 

683 

3393 

19 

16 

300 

160 

42 

42 

683 

683 

160 

42 

42 

683 

68 3 

160 

45 

45 

683 

693 

348B 

19 

16 

300 

159 

46 

46 

6 93 

693 

159 

46 

46 

693 

6 93 

159 

50 

50 

693 

693 

357B 

19 

16 

300 

147 

55 

55 

682 

692 

145 

60 

60 

682 

69 2 

142 

70 

70 

692 

692 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT OETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

14 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

2 

O 

O 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

303B 

19 

16 

19 

1- 5/16 

50 

132 

124 

15/16X16 

1/2 

3/8 

5110 

1311 

5210 

312B 

19 

16 

19 

1- 5/16 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1 51 L 

5210 

1411 

321B 

19 

16 

19 

1- 5/16 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

330B 

19 

16 

19 

1- 5/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

339B 

19 

16 

19 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

3488 

19 

16 

19 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1511 

357B 

19 

16 

19 

1- 5/16 

55 

125 

133 

1 X16 

1/2 

3/8 

5210 

1311 

5110 


6-21-67 


V 


/ v 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

303B 

19 

16 

18 

1- 

5/16 

50 

132 

124 

15/16X16 

1/2 

3/8 

5110 

1311 

5210 

312B 

19 

16 

18 

1- 

5/16 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1511 

5210 

1411 

32 IB 

19 

16 

18 

1- 

5/16 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

330B 

19 

16 

18 

1- 

5/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

339B 

19 

16 

18 

1- 

5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

348B 

19 

16 

18 

i- 

5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1511 

357B 

19 

16 

18 

1- 

5/16 

50 

125 

133 

1 X16 

1/2 

3/8 

5210 

1311 

5110 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 ’ 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

303B 

19 

16 

17 

1- 5/16 

50 

132 

124 

15/16X16 

1/2 

3/8 

5110 

1311 

5210 

312B 

19 

16 

17 

1- 5/16 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1511 

5210 

1411 

32 IB 

19 

16 

17 

1- 5/16 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

330B 

19 

16 

17 

1- 5/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

339B 

19 

16 

17 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

348B 

19 

16 

17 

1- 5/16 

36 

125 

125 

15/16X16 

1/2 

0 . 

1411 

5210 

1511 

357B 

19 

16 

17 

1- 5/16 

55 

125 

133 

1 X16 

1/2 

3/8 

5210 

1311 

5110 






















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 

PROJECT THE wqrld Trade CENTER TITLE EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE I date 6-21-67 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2. 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

403B 

19 

16 

300 

135 

75 

75 

692 

692 

135 

70 

70 

682 

68 2 

136 

70 

70 

682 

682 

412B 

19 

16 

300 

137 

65 

65 

682 

682 

138 

65 

65 

602 

6 82 

140 

60 

60 

682 

682 

42 IB 

19 

16 

300 

146 

55 

55 

492 

■ 492 . 

145 

55 

55 

492 

49 2 

144 

55 

55 

492 

492 

430B 

19 

16 

300 

144 

55 

55 

442 

442 

144 

50 

50 

442 

442 

144 

50 

50 

442 

442 

439B 

19 

16 

300 

144 

46 

46 

492 

492 

145 

46 

46 

492 

49 2 

146 

45 

45 

492 

492 

4480 

19 

16 

300 

140 

50 

50 

492 

682 

138 

50 

50 

492 

6 82 

137 

55 

55 

602 

682 

4576 

19 

16 

300 

136 

60 

60 

682 

682 

135 

60 

60 

682 

68 2 

135 

65 

65 

692 

692 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403B 

19 

16 

19 

1- 5/16 

60 

133 

124 

7/8 X16 

1/2 

5/16 

1013 

5210 

5010 

412B 

19 

16 

19 

1- 5/16 

45 

124 

124 

11 /16.X 16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

42 IB 

19 

16 

19 

1- 5/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 ' 

5210 

mi 

5210 

43 OB 

19 

16 

19 

1- 5/16 

36 

123 

122 

3/8 X15 

3/8 

0 

mi 

5210 

1111 

439B 

19 

16 

19 

1- 5/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

mi 

5210 

44 88 

19 

16 

19 

1- 5/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

4579 

19 

16 

19 

1- 5/16 

50 

124 

133 

7/8 X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1013 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 


spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

N 0 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4038 

19 

16 

18 

1- 

5/16 

60 

133 

124 

15/16X16 

1/2 

5/16 

1013 

5210 

5010 

412B 

19 

16 

18 

1- 

5/16 

45 

'124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

42 IB 

19 

16 

18 

1- 

5/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

mi 

5210 

430B 

19 

16 

18 

1- 

5/16 

36 

123 

122 

3/8 X15 

3/8 

0 

mi 

5210 

1111 

439B 

19 

16 

18 

1- 

5/16 

36 

123 

123 

9/L6XL6 

3/8 

0 

5210 

1111 

5210 

448B 

19 

16 

18 

1- 

5/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

457B 

19 

16 

IS 

1- 

5/16 

50 

124 

133 

7/8 X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1013 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403B 

19 

16 

17 

1- 

5/16 

60 

133 

124 

15/16X16 

1/2 

5/16 

1013 

5210 

5010 

4128 

19 

16 

17 

1- 

5/16 

45 

124 

124 

3/4 XI6 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

4218 

19 

16 

17 

1- 

5/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

mi 

5210 

430B 

19 

16 

17 

1- 

5/16 

36 

123 

122 

3/8 XI5 

3/8 

0 

ini 

5210 

1111 

439B 

19 

16 

17 

1- 

5/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

5210 

44 8B 

19 

16 

17 

1- 

5/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

457B 

19 

16 

17 

1- 

5/16 

55 

124 

133 

7/8 X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1013 
























WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 

Civil & Structural Engineers 



project TH£ WQRL0 TRA0£ CENTER 

TJTLE EXTERIOR 

wall panel schedule 

DATE 

6-21-67 

COLUMN 

n A Af r ■ 

1 

COLUMN 2 COLUMN 3 




PANEL NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

type 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

100B 19 17 

210 

144 

60 

60 

692 

692 

548 

60 

60 

0 

0 

140 

60 

60 

692 

692 

3 GOB 19 17 

210 

144 

70 

70 

692 

692 

548 

70 

70 

0 

0 

148 

65 

65 

692 

692 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1006 

19 17 

19 

1- 5/16 

50 

133 

133 

1- 1/6 X16 

9/16 

3/8 

•5410 

5010 

1313 

300B 

19 17 

19 

1- 5/16 

50 

132 

132 

1- 1/8 X16 

9/16 

3/8 

5410 

5010 

1313 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 

COL 3 

1006 

19 

17 

18 

1- 5/16 

50 

133 

133 

1- 3/16X16 

9/16 

3/8 

5410 5010 

1313 

300B 

19 

17 

18 

1- 5/16 

50 

132 

132 

1- 1/8 X16 

9/16 

3/8 

5410 5010 

1313 




















WORTHINGTON 

, skilling, helle 

& JACKSON 

Civil & Structural 

Engineers 



PROJECT The 

WORLD 

TRADE 

CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 




DATE 6-21-67 





COLUMN 1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 

















PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE FY1 

-Y2 CSU 

CSL 

TYPE 

PY1 FY2 

CSU 

CSL 

109B 

20 

17 

300 

155 45 

45 

683 

693 

156 45 

45 683 

69 3 

158 

45 45 

683 

693 

1186 

20 

17 

3 00 

158 50 

50 

683 

693 

158 50 

50 683 

693 

158 

50 50 

683 

693 

127B 

20 

17 

300 

158 50 

50 

683 

683 

150 50 

50 683 

68 3 

159 

50 50 

683 

683 

133B 

20 

17 

300 

160 50 

50 

6 83 

683 

160 50 

50 683 

6 83 

160 

50 50 

683 

683 

1426 

20 

17 

300 

159 50 

50 

693 

693 

159 50 

50 693 

69 3 

158 

50 50 

693 

693 

15 IB 

20 

17 

300 

158 . 46 

46 

693 

693 

156 46 

46 693 

6 93 

155 

50 50 

693 

693 

X 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

number 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

109B 

20 

17 

20 

1- 5/16 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 


5210 

118B 

20 

17 

20 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 


1411 

1276 

20 

17 

20 

1- 5/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 


5210 

133B 

20 

17 

20 

1- 5/16 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 


5110 

142B 

20 

17 

20 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 


1411 

151B 

20 

17 

20 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 


5210 





* SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

CUL 2 

COL 3 

109B 

20 

17 

19 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/3 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 


5210 

1185 

20 

17 

19 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 


1411 

127B 

20 

17 

19 

1- 5/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 


5210 

133B 

20 

17 

19 

1- 5/16 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 


5110 

\\ ^28 

20 

27 

19 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 


1411 

\ 15 IB 

20 

17 

19 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 


5210 





SPANDREL 

plate 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

109B 

20 

17 

18 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 XI6 

1/2 

0 

5210 

1411 


5210 

1183 

20 

17 

18 

1- 5/16 

36 ' 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 


1411 

127B 

20 

17 

18 

1- 5/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 


5210 . 

1333 

20 

17. 

18 

1- 5/16 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 


5110 

142B 

20 

17 

18 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 


1411 

15 IB 

20 

17 

18 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 


5210 















1 4-B1- 52 


























WORTHINGTON 

, SKILLING, HELLE 

Si JACKSON 

Civil & Structural 

Engineers 



PROJgCT 7HE 

WORLD 

TRADE 

CENTER 


title: 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 





6-21-67 





COLUMN 1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 

















PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE F Y1 

F Y2 

CSU 

CSL 

TYPE FYl FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FYl FY2 

CSU 

CSL 

209B 

20 

17 

300 

136 60 

60 

6B2 

682 

137 60 

60 682 

68 2 

137 

60 60 

682 

682 

218 B 

20 

17 

300 

146 50 

50 

492 

492 

146 50 

50 492 

492 

146 

50 50 

492 

492 

227S 

20 

17 

300 

144 50 

50 

492 

492 

144 50 

50 492 

49 2 

144 

50 50 

492 

492 

2336 

20 

17 

300 

144 50 

50 

442 

442 

144 50 

50 442 

442 

144 

50 50 

442 

442 

242 B 

20 

17 

300 

146 55 

55 

492 

492 

146 55 

55 492 

49 2 

146 

55 55 

492 

492 

25 IB 

20 

17 

300 

137 65 

65 

492 

492 

137 65 

65 492 

4 92 

136 

65 65 

682 

682 

X 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

209B 

20 

17 

20 

1- 5/16 

42 

124 

124 

3/4 XI6 

7/16 

0 

5010 

5210 


1212 

2 18B 

20 

17 

20 

1- 5/16 

36 

124 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1611 

5210 


1111 

227B 

20 

17 

20 

1- 5/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

5110 

1111 


5210 

233B 

20 

17 

20 

1- 5/16 

36 

122 

123 

3/8 X15 

3/8 

0 

5210 

1111 


5110 

242B 

20 

17 

20 

1- 5/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

1111 

5210 


1611 

25 IB 

r 

20 

17 

20 

1- 5/16 

45 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

1212 

5210 


5010 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


panel 

NUMBER 

FLOOR 

74 

FY4 

SCL 

SCR 

ND 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

2096 

20 

17 

19 

1- 5/16 

42 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5010 

5210 


1212 

218 3 

20 

17 

19 

1- 5/16 

36 

124 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1611 

5210 


mi 

2276 

20 

17 

19 

1- 5/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

5110 

1111 


5210 

233B 

20 

17 

19 

1- 5/16 

36 

122 

123 

3/8 X15 

3/8 

0 • 

5210 

1111 


5110 

^ 242B 

20 

17 

L9 

1- 5/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/3 

0 

1111 

5210 


1611 

S\ 251B 

i; 

20 

17 

19 

1- 5/16 • 

45 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1212 

5210 


5010 

$/ 

/ 




• spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

r Y4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

CDL 1 

COL 2 

COL 3 

2090 

20 

17 

18 

1 - 5/16 

42 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5010 

5210 


1212 

218B 

20 

17 

18 

1“ 5/16 

36 

124 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1611 

5210 


mi 

2278 

20 

17 

18 

1- 5/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

5110 

1111 


5210 

2338 

20 

17 

18 

1- 5/16 

36 

122 

123 

3/8 X15 

3/8 

0 

5210 

1111 


5110 

242B 

20 

17 

18 

1- 5/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

1111 

5210 


1611 

2518 

20 

17 

18 • 

1- 5/16 

45 

124 

124 

• 11/16X16 

3/8 

0 

1212 

5210 


5010 
















4-B1- 53 





















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


T,TLE EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


r 


’^VISIONS 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

309B 

20 

17 

300 

155 

50 

50 

683 

603 

156 

50 

50 

663 

68 3 

158 

46 

46 

683 

683 

318B 

20 

17 

300 

158 

45 

45 

6 63 

683 

158 

45 

45 

683 

6 83 

158 

45 

45 

683 

683 

3278 

20 

17 

300 

158 

45 

45 

683 

683 

158 

45 

45 

683 

68 3 

159 

45 

45 

683 

683 

333B 

20 

17 

300 

160 

45 

45 

683 

683 

160 

42 

42 

683 

6 83 

160 

42 

42 

683 

6 83 

3426 

20 

17 

300 

159 

45 

45 

683 

693 

159 

45 

45 

683 

69 3 

158 

45 

45 

693 

693 

35 IB 

20 

17 

300 

158 

50 

50 

6 93 

693 

156 

50 

50 

693 

6 93 

155 

50 

50 

693 

693 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

2 

C- 

o 

NO 7 

CUL 1 

COL 2 

CUL 3 

3096 

20 

17 

20 

1- 

5/16 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

3188 

20 

17 

20 

1- 

5/16 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

3278 

20 

17 

20 

1- 

5/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

i/2 

0 

5110 

1411 

5210 

3336 

20 

17 

. 20 

1- 

5/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5110 

342B 

20 

17 

20 

1- 

5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

3518 

20 

17 

20 

1- 

5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 



PANEL 

NUMBER 

F LOOR 


spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3Q9B 

20 

17 

19 

1- 

5/16 

36 

124 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

3186 

20 

17 

19 

1- 

5/16 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

327B 

20 

17 

19 

1- 

5/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

51X0 

1411 

5210 

3336 

20 

17 

19 

1- 

5/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5110 

3428 

20 

17 

19 

1- 

5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

3516 

20 

17 

19 

1- 

5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 


. SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETATL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

309B 

20 

17 

18 

1- 5/16 

36 

124 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

3183 

20 

17 

18 

1- 5/16 

36 

125 

124 

13/16X16 

• 1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

32 78 

20 

17 

18 

1- 5/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5210 

3336 

20 

17 

18 

1- 5/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5110 

3426 

20 

17 

18 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

L/2 

0 

1411 

5210 

1411 

35 IB 

20 

17 

18 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 
























WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT T r »<- HAIM n Tn i rsr <- I- i-n 


the world trade center 


TITLE 


Civil & Structural Engineers 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 






COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



column 

3 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 ' 

csu 

CSl 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

409 B 

20 17 

300 

. 136 

65 

65 

682 

682 

137 

65 

65 

682 

68 2 

137 

65 

65 

682 

682 

418B 

20 17 

300 

146 

55 

55 

492 

492 

146 

55 

55 

492 

492 

146 

55 

55 

492 

492 

42 7B 

20 17 

300 

144 

55 

55 

492 

492 

144 

55 

55 

442 

49 2 

144 

55 

55 

442 

492 

433B 

20 17 

300 

144 

50 

’ 50 

442 

442 

144 

50 

50 

442 

442 

144 

50 

50 

492 

492 

442B 

20 17 

300 

146 

45 

45 

492 

492 

146 

45 

45 

492 

49 2 

146 

45 

45 

492 

492 

4 51B 

20 17 

300 

137 

55 

55 

6 82 

682 

137 

55 

55 

682 

6 82 

136 

55 

55 

682 

682 


6-21-67 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

number 

F LOO R 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

409B 

20 

17 

20 

1- 

5/16 

45 

124 

124 

3/4 X16 

3/8 

0 

5010 

5210 

1212 

418B 

20 

17 

20 

1- 

5/16 

42 

124 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1611 

5210 

mi 

427B 

20 

17 

20 

1- 

5/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

5110 

1111 

5210 

433 B 

20 

17 

20 

1- 

5/16 

36 

122 

123 

3/8 X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

• 5110 

442B 

20 

17 

20 

1- 

5/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1111 

5210 

1611 

45 IB 

20 

17 

20 

1- 

5/16 

42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

•0 

1212 

5210 

5010 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

number 

floor 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

I r- 

1 Q 

2 

1 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

409B 

20 

17 

19 

1- 5/16 

45 

124 

124 

3/4 XI6 

7/16 

0 

5010 

5210 

1212 

4188 

20 

17 

19 

1- 5/16 

42 

124 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1611 

5210 

1111 

42 7B 

20 

17 

19 

1- 5/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

5110 

1111 

5210 

433B 

20 

17 

19 

1- 5/16 

36 

122 

123 

3/8 X16 

3/8 

0 

5210 

nn 

5110 

442 B 

20 

17 

19 

1- 5/16 

36 

123 

124 

1/2 X16 

3/8 

0 

ini 

5210 

1611 

45 IB 

20 

17 

19 

1- 5/16 

42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1212 

5210 

5010 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

f LOOR 


T 4 

f Y4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NG 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

409B 

20 

17 

18 

1- 

5/16 

45 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1212 

418B 

20 

17 

18 

1- 

5/16 

42 

124 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1611 

5210 

nil 

427B 

20 

17 

ia 

1- 

5/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

5110 

1111 

5210 

4338 

20 

17 

18 

1- 

5/16 

3 6 

122 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

5110 

442B 

20 

17 

18 

1- 

5/16 

36 

123 

124 

1/2 X16 

3/8 

0 

1111 

5210 

1611 

45 IS 

20 

17 

18 

1- 

5/16 

42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1212 

5210 

5010 



























WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


T,TLE EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


date 


6—21—67 


COLUMN 1 


COLUMN"2 


COLUMN 3 


PANEL NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

200B 20 18 

2L0 

147 

65 

65 

692 

692 

547 

65 

65 

0 

0 

143 

65 

65 

692 

692 

4008 20 18 

210 

147 

70 

70 

692 

692 

547 

75 

75 

0 

0 

143 

75 

75 

692 

692 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

$CL 

SCR 

in 

o 

z 

NO 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 

COL 3 

2008 

20 

18 

20 

1- 5/16 

50 

133 

133 

1- 3/16X1.6 

9/16 

3/8 

1313 5010 

5610 

400B 

20 

18 

20 

1- 5/16 

50 

133 

133 

1- 3/16X16 

9/16 

3/8 

1313 5010 

5610 





SPANDREL 

plate 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

V0 

o 

z 

NO 7 

COL 1 COL 2 

COL 3 

2008 

20 18 

19 

1- 5/16 

5Q 

133 

133 

1- 3/16X16 

9/16 

3/8 

1313 5010 

5610 

4008 

20 18 

19 

1- 5/16 

50 

133 

133 

1- 3/16X16 

9/16 

3/6 

1313 5010 

5610 















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE 61 JACKSON 


PROJECT 


the world trade center 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21—67 


r 


~ REVISIONS 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

type 

TYPE 

FYI 

FY2 

csu 

CSL 

type 

fyi 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

1068 

21 

18 

300 

150 

50 

50 

683 

683 

151 

46 

46 

683 

68 3 

153 

46 

46 

683 

683 

1156 

21 

18 

300 

158 

46 

46 

6 83 

693 

158 

46 

46 

683 

6 93 

158 

50 

50 

683 

693 

124B 

21 

18 

300 

158 

50 

50 

683 

• 683 

158 

50 

50 

683 

68 3 

158 

50 

50 

683 

683 

1366 

21 

18 

300 

159 

50 

50 

6 83 

6 83 

159 

50 

50 

683 

6 83 

159 

50 

50 

683 

683 

145B 

21 

18 

300 

158 

50 

50 

693 

693 

158 

50 

50 

693 

69 3 

158 

50 

50 

693 

693 

154B 

21 

18 

300 

153 

50 

50 

6 93 

6 93 

151 

50 

50 

693 

6 93 

150 

50 

50 

693 

693 


r 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT detail 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

106B 

21 

18 

21 

1- 

1/4 

36 

124 

125 

3/4 XI6 

1/2 

0 

1311 

5110 

1411 

115B 

21 

18 

21 

1- 

1/4 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5110 

124B 

21 

18 

21 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1411 

1363 

21 

18 

21 

1- 

1/4 

36 

124 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1411 

145B 

21 

18 

21 

1- 

1/4 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5110 

154B 

21 

18 

21 

1- 

1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1311 


PANEL 

NUMBER 

F LOOP 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT detail 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1066 

21 

18 

20 

1- 5/16 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1311 

5110 

1411 

115B 

21 

18 

20 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5110 

124B 

21 

18 

20 

1- 5/16 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1411 

136B 

21 

18 

20 

1- 5/16 

36 

124 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1411 

145B 

21 

IB 

20 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5110 

1548 

21 

18 

20 

1- 5/16 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

• 

0 

1411 

5110 

1311 







SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

106B 

21 

18 

19 

1- 

5/16 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1311 

5110 

1411 

115B 

21 

18 

19 

1- 

5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5110 

124B 

21 

18 

19 

1- 

5/16 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1411 

136B 

21 

18 

19 

1- 

5/16 

36 

124 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1411 

145B 

21 

18 

19 

1- 

5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5110 

1548 

21 

18 

19 

1- 

5/16 

36 

125 

125 

13/16X16 

i/2 

0 

1411 

5110 

1311 




















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 1 THE 

WORLD 

TRADE 

CENTER 



TITLE 

EX 






COLUMN 

1 





PANEL 

— 

-•-- 

-- 


— 

PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

206B 

21 

18 

300 

135 

65 

65 

682 

682 

215B 

21 

18 

300 

141 

55 

.55 

682 

6 82 

22 40 

21 

18 

300 

143 

50 

50 

492 

492 

2 36B 

21 

18 

300 

143 

55 

55 

442 

492 

245B 

21 

18 

300 

144 

55 

55 

492 

492 

254B 

21 

18 

300 

136 

65 

65 

682 

682 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

flour 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

2060 

21 

18 

21 

1- 

1/4 

42 

124 

124 

2150 

21 

18 

21 

1- 

1/4 

42 

124 

124 

2243 

21 

18 

21 

1- 

1/4 

36 

123 

123 

2368 

21 

18 

21 

1- 

1/4 

36 

123 

123 

245B 

21 

18 

21 

1- 

1/4 

42 

123 

124 

2 54B 

21 

18 

21 

1- 

1/4 

45 

124 

124 







SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

number 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

206B 

21 

18 

20 

1- 

5/16 

42 

124 

124 

215 B 

21 

18 

20 

1- 

5/16 

36 

124 

124 

224B 

21 

18 

20 

1- 

5/16 

36 

123 

123 

2368 

21 

18 

20 

1- 

5/16 

36 

123 

123 

245B 

21 

18 

20 

1- 

5/16 

42 

123 

124 

254B 

21 

18 

20 

1- 

5/16 

45 

124 

124 







SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

206S 

21 

18 

19 

1- 

5/16 

45 

124 

124 

215B 

21 

18 

19 

1- 

5/16 

36 

124 

124 

2248 

21 

18 

19 

1- 

5/16 

36 

123 

123 

236B 

21 

18 

19 

1- 

5/16 

36 

123 

123 

245B 

21 

18 

19 

1- 

5/16 

42 

123 

124 

254B 

21 

18 

19 

1“ 

5/16 

45 

124 

124 


Civil & Structural Engineers 


DATE 


6-21-67 


RIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 COLUMN 3 


type 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

135 

65 

65 

682 

68 2 

136 

65 

65 

682 

682 

143 

55 

55 

492 

4 92 

144 

50 

50 

492 

492 

143 

50 

50 

492 

49 2 

143 

50 

50 

492 

492 

143 

55 

55 

442 

492 

143 

55 

55 

492 

492 

143 

55 

55 

492 

49 2 

141 

60 

60 

492 

492 

135 

65 

65 

682 

6 82 

135 

65 

65 

682 

662 


weldments 



SEAT DETAIL 


no 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3/4 X16 

7/16 

0 

5110 

1212 

5110 

11/16X16 

3/8 

0 

1212 

5510 

5110 

1/2 X16 

3/8 

0 

.1111 

5110 

1111 

7/16X16 

3/8 

0 

1111 

5110 

mi 

5/8 XI6 

3/8 

0 

5110 

5310 

1212 

11/16X16 3/8 

WELDMENTS 

0 

5110 

1212 

SEAT DETAIL 

5110 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3/4 X16 

7/16 

0 

5110 

1212 

5110 

11/16X16 

3/8 

0 

1212 

5510 

5110 

1/2 Xl6 

3/8 

0 

mi 

5110 

mi 

7/16X16 

3/8 

0 

mi 

5110 

mi 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

5310 

1212 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3/4 X16 

7/16 

0 

5110 

1212 

5110 

11/16X16 

3/8 

0 

1212 

5510 

5110 

1/2 X16 

3/8 

0 

mi 

5110 

mi 

7/16X16 

3/8 

0 

mi 

5110 

1111 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

5310 

1212 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 


4-B1- 53 

























WORTHINGTON 

, SKILLING, HELLE 

8 ; JACKSON 

Ci 

vil & Structure 

Engineers 




PROJECT ThE 

WORLD 

TRADE CENTER 


TITLE 

exterior wall panel SCHEDULE 




DATE 

6-21—67 





COLUMN 

1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 













* M-W ■■ • ■ 






PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 

FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 


306B 

21 

18 

300 

150 55 

55 

683 

683 

151 50 

50 683 

68 3 

153 

50 50 

683 

683 


315B 

21 

18 

300 

158 45 

45 

683 

683 

158 45 

45 683 

6 83 

158 

45 45 

683 

683 


324B 

21 

18 

300 

158 45 

45 

683 

683 

158. 45 

45 683 

68 3 

158 

45 45 

683 

683 


3368 

21 

18 

300 

159 42 

42 

683 

6 83 

159 42 

42 683 

6 83 

159 

42 42 

683 

683 


345B 

21 

18 

300 

158 46 

46 

693 

693 

158 46 

46 693 

69 3 

158 

46 46 

693 

693 


354B 

21 

18 

300 

153 50 

50 

683 

6 93 

151 55 

55 683 

6 93 

150 

55 55 

683 

693 

\j r 

A 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


306B 

21 

18 

21 

1- 1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1311 

5110 


1411 


3 15 B 

21 

18 

21 

1- 1/4 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 


5110 


324B 

21 

18 

21 

1- 1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5110 


1411 


336B 

21 

18 

21 

1- 1/4 

•3 6 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 


1411 


345B 

21 

18 

21 

1- 1/4 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 


5110 


354B 

21 

18 

21 

1- 1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 


1311 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



panel 

number 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 


3066 

21 

18 

20 

1- 5/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1311 

5110 


1411 


315e 

21 

18 

20 

1- 5/16 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 


5110 


32 46 

21 

18 

20 

1- 5/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5110 


1411 


336B 

21 

18 

20 ' 

1- 5/16 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 


1411 


\ 3456 

21 

18 

20 

1“ 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 


5110 


. 3546 

21 

18 

20 

1- 5/16 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 


1311 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

floor 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

CpL 3 


306B 

21 

18 

19 

I- 5/16 

36 

124 

124 

3/4 XI6 

7/16 

0 

1311 

5110 


1411 


315B 

21 

18 

19 

1- 5/16 

36 

125 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 


5110 


324B 

21 

18 

19 

1- 5/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5110 


1411 


3368 

21 

18 

19 

L- 5/16 

36 

124 

125 

13/16 X16 

1/2 

0 

1411 

5110 


1411 


34 53 

21 

18 

19 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/e X16 

1/2 

0 

5110 

1411 


5110 


3546 

21 

18 

19 

L- 5/16 

36 

125 

125 

13/16X16 

i/2 

0 

14U 

5110 


1311 
















4- B1 - 

59 

























WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


the world trade'center 



Civil & Structural Engineers 


RIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


6-21-67 


TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

135 

70 

70 

682 

68 2 

136 

70 

70 

682 

682 

143 

60 

60 

492 

492 

144 

55 

55 

492 

492 

143 

55 

55 

492 

49 2 

143 

55 

55 

492 

492 

143 

50 

50 

49 2 

492 

143 

50 

50 

492 

492 

143 

45 

45 

492 

49 2 

141 

50 

50 

492 

492 

135 

60 

60 

682 

6 82 

135 

60 

60 

682 

682 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 

r. 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3/4 X16 

7/16 

0 

5110 

1212 

5110 

11/16X16 

3/8 

0 

1212 

5510 

5110 

1/2 X16 

3/B 

0 

11U 

5110 

1111 

7/16X16 

3/8 

0 

1111 

5110 

mi 

5/8 X16 

3/B 

0 

5110 

5310 

1212 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 


weldments 



SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3/4 X16 

7/16 

0 

5110 

1212 

5110 

11/16X16 

3/8 

0 

1212 

5510 

5110 

1/2 X16 

3/8 

0 

nn 

5110 

1U1 

1/2 X16 

3/8 

0 

• mi 

5110 

nil 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

5310 

1212 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3/4 

X16 

7/16 

0 

. 5110 

1212 

5110 

11/16X16 

3/8 

0 

1212 

5510 

5110 

1/2 

' X16 

3/8 

0 

nn 

5110 

nn 

1/2 

X16 

3/8 

0 

nil 

5110 

nn 

5/8 

X16 

3/8 

0 

5110 

5310 

1212 

3/4 

X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 


4-B1- 60 
























Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 

THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 



PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL NUMBER 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

100B 21 19 

210 

143 

60 60 

692 

692 

54? 

60 60 

0 

0 

147 

60 60 

692 

692 

300B 21 19 

210 

143 

70 70 

692 

6 92 

547 

70 70 

0 

0 

147 

65 65 

692 

692 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

14 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

100B 

21 

19 

21 

1- 1/4 

50 

132 

133 

1- 1/8 X16 

9/16 

3/8 

5410 

5010 

1313 

300B 

21 

19 

21 

1- 1/4 

50 

132 

132 

1- 1/16X16 

9/16 

3/8 

5410 

5010 

1313 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

100B 

21 

19 

20 

1- 5/16 

50 

132 

133 

1- 1/8 X16 

9/16 

3/8 

5410 

5010 

1313 

300B 

21 

19 

20 

1- 5/16 

50 

132 

132 

1- 1/8 X16 

9/16 

3/8 

5410 

5010 

1313 















DATE 


6-21-67 


REVISIONS 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE 6c JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


the world trade center 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 





PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

FYL 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

1038 

22 

19 

300 

141 

60 

60 

692 

692 

144 

55 

55 

682 

63 2 

147 

50 

50 

682 

682 

1128 

22 

19 

300 

157 

45 

45 

6 83 

6 93 

157 

45 

45 

683 

6 93 

157 

46 

46 

683 

693 

1218 

22 

19 

300 

157 

50 

50 

683 

■ 683 

157 

' 50 

50 

6 83 

68 3 

157 

50 

50 

683 

683 

1308 

22 

19 

300 

158 

50 

50 

6 83 

6 83 

159 

50 

50 

683 

6 83 

159 

50 

50 

683 

683 

139B 

22 

19 

300 

159 

50 

50 

683 

683 

159 

50 

50 

683 

66 3 

159 

50 

50 

683 

693 

148B 

22 

19 

300 

157 

50 

50 

693 

6 93 

157 

50 

50 

693 

6 93 

157 

50 

50 

693 

693 

1576 

22 

19 

300 

147 

55 

55 

682 

692 

144 

55 

55 

682 

69 2 

141 

60 

60 

692 

692 


X 


SPANDREL plate 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL NUMBER 


103B 

22 

19 

112 B 

22 

19 

121B 

22 

19 

1309 

22 

19 

1398 

22 

19 

1488 

22 

19 

157B 

22 

19 



PANEL NUMBER 


103B 

22 

19 

112 B 

22 

19 

1216 

22 

19 

130B 

22 

19 

1398 

22 

19 

1483 

22 

19 

157B 

22 

19 


PANEL NUMBER 


1038 

22 

19 

1128 

22 

19 

1216 

22 

19 

130B 

22 

19 

1398 

22 

19 

I486 

22 

19 

1578 

22 

19 


floor 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

22 

1- 

1/4 

45 

132 

124 

22 

1- 

1/4 

36 

125 

125 

22 

1- 

1/4 

36 

125 

• 124 

22 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

22 

1- 

1/4 

36 

124 

125 

22 

1- 

1/4 

36 

125 

125 

22 

1- 

1/4 

46 

125 

133 



SPANDREL 

PLATE 


FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

21 

1- 1/4 

45 

133 

124 

21 

1- 1/4 

36 

125 

125 

21 

1- 1/4 

36 

125 

124 

21 

1- 1/4 

36 

124 

124 

21 

1- 1/4 

36 

125 

125 

21 

1- 1/4 

36 

125 

125 

21 

1- 1/4 

50 

125 

133 




SPANDREL 

PLATE 


FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

20 

1- 

5/16 

45 

133 

125 

20 

1- 

5/16 

36. 

125 

125 

20 

1- 

5/16 

36 

125 

124 

20 

1- 

5/16 

36 

124 

124 

20 

1- 

5/16 

36 

125 

125 

20 

1- 

5/16 

36 

125 

125 

20 

1- 

5/16 

50 

125 

133 


NO 5 

NO 6 

15/16X16 

1/2 

7/8 X16 

1/2 

13/16X16 

1/2 

11/16X16 

1/2 

7/8 X16 

1/2 

7/8 XI6 

1/2 

15./16X16 

1/2 


NO 7 COL 1 

3/8 5U0 

0 1511 

0 5210 

0 1411 

0 5210 

0 1411 

3/8 5210 


COL 2 

COL 3 

1311 

5210 

5210 

1411 

1411 

5210 

5210 

1411 

1411 

5210 

5210 

1511 

1311 

5110 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

15/16X16 

1/2 

3/8 

5110 

1311 

5210 

7/8 X16 

1/2 

0 

1511 

5210 

1411 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

11/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1511 

X16 

1/2 

3/8 

. 5210 

1311 

5110 


WELDMENTS 



NU 6 NO 7 


SEAT DETAIL 


COL 1 COL 2 COL 3 


15/16X16 

1/2 

3/8 

5110 

1311 

5210 

7/8 X16 

1/2 

0 

1511 

5210 

1411 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

11/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1511 

X16 

1/2 

3/8 

5210 

1311 

5110 


1 






























Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 

project T |_|g W0RLD trade CENTER " I EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FYl 

BB 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

203B 

22 

19 

300 

135 

70 

70 

692 

692 

135 

65 

65 

682 

68 2 

135 

65 

65 

682 

6 82 

2129 

22 

19 

300 

136 

60 

60 

682 

6 82 

138 

60 

60 

682 

6 82 

138 

60 

60 

682 

682 

2218 

22 

19 

300 

145 

50 

50 

492 

•492 

144 

50 

50 

492 

49 2 

144 

50 

50 

492 

492 

2309 

22 

19 

300 

143 

50 

50 

442 

442 

143 

50 

50 

442 

442 

143 

50 

50 

442 

442 

239B 

22 

19 

300 

144 

55 

55 

492 

492 

144 

50 

50 

492 

49 2 

145 

55 

55 

492 

492 

2486 

22 

19 

300 

138 

60 

60 

492 

492 

138 

65 

65 

492 

492 

136 

65 

65 

492 

492 

257B 

22 

19 

300 

135 

65 

65 

682 

682 

135 

65 

65 

682 

68 2 

135 

75 

75 

682 

682 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2038 

22 

19 

22 

I- 

1/4 

55 

133 

124 

7/8 X 16 

7/16 

0 

1013 

5210 

5010 

2126 

22 

19 

22 

1- 

1/4 

42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

22 1B 

22 

19 

22 

1- 

1/4 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

5210 

2306 

22 

19 

22 

1- 

1/4 

36 

123 

122 

3/8 XI5 

3/8 

0 

1111 

5210 

1111 

239B 

22 

19 

22 

1- 

1/4 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

5210 

2486 

22 

19 

22 

1- 

1/4 

42 

123 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

2576 

22 

19 

22 

1- 

1/4 

55 

124 

132 

13/16X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1013 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2038 

22 

19 

21 

1- 

1/4 

55 

133 

124 

7/8 X16 

1/2 

5/16 

1013 

5210 

5010 

2128 

22 

19 

21 

1- 

1/4 

42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

2218 

22 

19 

21 - 

1- 

1/4 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

ini 

5210 

2308 

22 

19 

21 

1- 

1/4 

36 

123 

122 

3/8 X15 

3/6 

0 

mi 

5210 

1111 

2396 

22 

19 

21 

1- 

1/4 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5210 

mi 

5210 

2486 

22 

19 

21 

1- 

1/4 

45 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

257B 

22 

19 

21 

1- 

1/4 

55 

124 

132 

13/16X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1013 


PANEL 

NUMBER 

floor 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

2: 

o 

COL 1 

COL 2 

cCOL 3 

203B 

22 

19 

20 

1- 

5/16 

55 

133 

124 

15/16X16 

1/2 

5/16 

1013 

5210 

5010 

212B 

22 

19 

20 

1- 

5/16 

42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

22 IB 

22 

19 

20 

1*- 

5/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

mi 

5210 

230B 

22 

19 

2Q 

1- 

5/16 

36 

123 

122 

3/8 XI5 

3/8 

0 

mi 

5210 

1111 

2398 

22 

19 

20 

1" 

5/16 

36 

123 

123 

1/2 XI6 

3/e 

0 

5210 

1111 

5210 

2486 

22 

19 

20 

1- 

5/16 

45 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

257B 

22 

19 

20 

1- 

5/16 

60 

124 

132 

13/16X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1013 





















WORTHINGTON. SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 



PANEL 

3038 
312B 
321B 
3306 
3396 
348B 
3576 


COLUMN 1 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


CULUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

3036 

22 

19 

30 Q 

141 

65 

65 

692 

692 

144 

55 

55 

682 

68 2 

147 

55 

55 

682 

682 

3126 

22 

19 

300 

157 

46 

46 

6 83 

683 

157 

46 

46 

683 

6 83 

157 

45 

45 

683 

683 

3218 

22 

19 

300 

157 

45 

45 

683 

■ 683 

157 

45 

45 

683 

68 3 

157 

45 

45 

683 

683 

3306 

22 

19 

300 

158 

45 

45 

6 83 

683 

159 

45 

45 

683 

6 83 

159 

45 

45 

683 

683 

339B 

22 

19 

300 

159 

42 

42 

683 

683 

159 

42 

42 

683 

68 3 

159 

45 

45 

683 

6B3 

348B 

22 

19 

300 

157 

50 

50 

693 

6 93 

157 

50 

50 

693 

6 93 

157 

50 

50 

693 

693 

357B 

22 

19 

300 

147 

55 

55 

682 

682 

144 

60 

60 

682 

68 2 

141 

65 

65 

692 

692 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


NUM 

BER 

FLOOR 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

22 

19 

22 

1- 

1/4 

50 

132 

124 

7/8 X16 

7/16 

0 

5110 

1311 

5210 

22 

19 

22 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

1511 

5210 

1411 

22 

19 

22 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

22 

19 

22 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

22 

19 

22 

1- 

1/4 

36 

124 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

22 

19 

22 

1- 

1/4 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1511 

22 

19 

22 

1- 

1/4 

55 

125 

133 

15/16X16 

1/2 

3/8 

5210 

1311 

5110 


date 


fe-21—67 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

r- i 

C l 

2 : 1 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3033 

22 

19 

21 

1- 

1/4 

50 

132 

124 

7/8 X16 

7/16 

0 

5110 

1311 

5210 

3126 

22 

19 

21 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

1511 

5210 

1411 

3218 

22 

19 

21 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

330B 

22 

19 

21 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

3398 

22 

19 

21 

1- 

1/4 

36 

124 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

34 8 B 

22 

19 

21 

1- 

1/4 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 . 

5210 

1511 

3576 

22 

19 

21 

1- 

1/4 

55 

125 

133 

15/16X16 

1/2 

3/8 

5210 

1311 

5110 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

303B 

22 

19 

20 

i- 5/16 

50 

132 

124 

7/8 X16 

1/2 

3/8 

5110 

1311 

5210 

312B 

22 

19 

20 

1- 5/16 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

1511 

5210 

1411 

32 IB 

22 

19 

20 

1- 5/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

330B 

22 

19 

20 

1- 5/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

339B 

22 

19 

20 

1- 5/16 

36 

124 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

3488 

22 

19 

20 

1- 5/16 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1511 

3578 

22 

19 

20 

1- 5/16 

55 

125 

133 

15/16X16 

1/2 

3/8 

5210 

1311 

5110 























WORTHINGTOM, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


the world trade center 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


6-21-67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

type 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

403B 

22 

19 

300 

135 

75 

75 

692 

692 

135 

70 

70 

682 

68 2 

135 

70 

70 

682 

682 

412 B 

22 

19 

300 

136 

65 

65 

6 82 

682 

138 

65 

65 

682 

6 82 

138 

65 

65 

682 

682 

42 IB 

22 

19 

300 

145 

55 

55 

492 

492 

144 

55 

55 

492 

49 2 

144 

55 

55 

492 

492 

430B 

22 

19 

300 

143 

55 

55 

442 

442 

143 

50 

50 

442 

442 

143 

50 

50 

442 

442 

4398 

22 

19 

300 

144 

46 

46 

492 

49Z 

144 

45 

45 

492 

49 2 

145 

45 

45 

492 

492 

448B 

22 

19 

300 

138 

50 

50 

492 

492 

138 

50 

50 

492 

4 92 

136 

55 

55 

682 

682 

457B 

22 

19 

300 

135 

60 

60 

682 

682 

135 

60 

60 

682 

682 

135 

65 

65 

692 

692 






spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

40 3 B 

22 

19 

22 

1- 1/4 

60 

133 

124 

7/8 X16 

7/16 

0 

1013 

5210 

5010 

412B 

22 

19 

22 

1- 1/4 

45 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

421B 

22 

19 

22 

1- 1/4 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

5210 

43 08 

22 

19 

22 

1- 1/4 

36 

122 

122 

3/8 X14 

3/a 

0 

1111 

5210 

1111 

4396 

22 

19 

22 

1- 1/4 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

5210 

448B 

22 

19 

22 

1- 1/4 

36 

124 

124 

5/B X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

457B 

22 

19 

22 

1- 1/4 

50 

124 

132 

7/8 X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1013 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

F LOOR 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403B 

22 

19 

21 

1- 

1/4 

60 

133 

124 

7/8 X16 

7/16 

0 

1013 

5210 

5010 

412 B 

22 

19 

21 

1- 

1/4 

45 ' 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

421B 

22 

19 

21 

1- 

,1/4 

42 

123 

123 

9/16X16 

3/6 

0 

5210 

1111 

5210 

430B 

22 

19 

21 

1- 

1/4 

36 

122 

122 

3/8 X14 

3/8 

0 

1111 

5210 

1111 

43 9B 

22 

19 

21 

1- 

1/4 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

5210 

4488 

22 

19 

21 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

457B 

22 

19 

21 

1- 

1/4 

50 

124 

132 

7/8 X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1013 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

i ^ mm 

NUMBER 

F LOO R 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NQ 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403B 

22 

19 

20 

1- 

5/16 

60 

133 

124 

7/8 X16 

7/16 

0 

1013 

5210 

5010 

4128 

22 

19 

20 

1- 

5/16 

45 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 • 

5210 

5010 

5210 

42 IB 

22 

19 

20 

1- 

5/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

5210 

430B 

22 

19 

20 

1- 

5/16 

36 

12 3 

122 

3/8 X14 

3/8 

0 

1111 

5210 

1111 

439B 

22 

19 

20 

1“ 

5/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

5210 

44 8B 

22 

19 

20 

1- 

5/16 

42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

457B 

22 

19 

20 

1- 

5/16 

50 

124 

132 

7/8 X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1013 



























WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


the world trade center 


COLUMN 1 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


• COLUMN 2 


DATE 


COLUMN 3 


PANEL NUMBER 

PANEL 

type 

TYPE 

FYl 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE . 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

200B 22 20 

210 

147 

65 

65 

692 

692 

547 

70 

70 

0 

0 

142 

70 

70 

692 

692 

400B 22 20 

210 

147 

70 

70 

692 

6 92 

547 

75 

75 

0 

0 

142 

75 

75 

692 

692 


6-21-67 


SPANDREL PLATE 


IV E LOME NTS 


SEAT DETAIL 


panel 

NUMBER 

F UQO R 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

200B 

22 

20 

22 

1- 1/4 

50 

133 

133 

1- 

3/16X16 

9/16 

3/8 ' 

1313 

5010 

5610 

400B 

22 

20 

22 

1- 1/4 

50. 

133 

133 

1- 

1/8 Xlfc 

9/16 

3/8 

1313 

5010 

5610 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

1 z 

1 o 

1 O' 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

200B 

22 

20 

21 

1- 1/4 

50 

133 

133 

1- 3/16X16 

9/16 

3/8 

1313 

5010 

5610 

400B 

22 

20 

21 

1- 1/4 

50 

133 

133 

1- 1/8 X16 

9/16 

3/8 

1313 

5010 

5610 


4-B1- 66 



















'REVISIONS 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT ^ _ 


Civil & Structural Engineers 


THE WORLD TRADE CENTER 


COLUMN 1 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

type 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

109B 

23 

20 

300 

153 

45 

45 

683 

683 

155 

45 

45 

683 

68 3 

156 

45 

45 

683 

683 

USB 

23 

20 

300 

156 

50 

50 

6 83 

683 

156 

50 

50 

683 

6 83 

156 

50 

50 

683 

683 

127B 

23 

20 

300 

156 

50 

50 

683 

683 

156 

50 

•50 

683 

683 

157 

50 

50 

683 

683 

133B 

23 

20 

300 

159 

50 

50 

683 

683 

159 

50 

50 

683 

6 83 

159 

50 

50 

683 

683 

1426 

23 

20 

300 

158 

50 

50 

683 

693 

157 

50 

50 

683 

69 3 

156 

50 

50 

683 

693 

1518 

23 

20 

300 

156 

50 

50 

693 

6 93 

155 

50 

50 

693 

6 93 

153 

50 

50 

693 

693 


6 - 21-67 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


panel 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

109B 

23 

20 

23 

1- 1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

118B 

23 

20 

23 

1- 1/4 

36 

125 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

127B 

23 

20 

23 

1- 1/4 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5210 

1338 

23 

20 

23 

1- 1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5110 

142B 

23 

20 

23 

1- 1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

521C 

1411 

15 IB 

23 

20 

23 

1- 1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 


SPANDREL PLATE 





WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

109B 

23 

20 

22 

1- 1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

118 B 

23 

20 

22 

i- 1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

127B 

23 

20 

22 

1- 1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5210 

1338 

23 

20 

22 

1- 1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5110 

142 B 

23 

20 

22 

1- i/4 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

15 IB 

23 

20 

22 

1“ 1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NU 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

109B 

23 

20 

21 

1- 

1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

118B 

23 

20 

21 

1- 

1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

127B 

23 

20 

21 

i- 

1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5210 

133B 

23 

20 

21 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5110 

142B 

23 

20 

21 

1- 

1/4 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

15 IB 

23 

20 

21 

1- 

1/4 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 


























Civil 8c Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


HEV7SJONS 


•TlOFEJSro* 



PROJECT THE wQRL0 

TRAOE 

CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 




DATE 

6-21-67 





COLUMN 

1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 



















PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

F Y2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 


209B 

23 

20 

300 

135 65 

65 

682 

682 

136 60 

60 682 

68 2 

136 

60 60 

682 

682 


218B 

23 

20 

300 

144 50 

50 

492 

492 

144 50 

50 492 

492 

144 

50 50 

492 

492 


227B 

23 

20 

300 

142 50 

50 

492 

492 

142 50 

50 442 

49 2 

142 

50 50 

442 

492 


233B 

23 

20 

300 

142 50 

50 

442 

442 

142 ' 50 

50 442 

442 

142 

50 50 

442 

442 


242B 

23 

20 

300 

144 55 

55 

492 

492 

144 55 

55 492 

49 2 

144 

55 55 

492 

492 


2518 

23 

20 

300 

136 65 

65 

492 

492 

136 65 

65 492 

4 92 

135 

65 65 

492 

682 

v 



* 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


209B 

23 

20 

23 

1- 1/4 

42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5010 

5210 


1212 


218B 

23 

20 

23 

1- 1/4 

36 

124 

123 

5/8 X16 

3/S 

0 

1611 

5210 


mi 


227B 

23 

20 

23 

1- 1/4 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

5110 

ini 


5210 


233B 

23 

20 

23 

1- L/4 

36 

122 

122 

3/8 X14 

3/8 

0 

5210 

mi 


5110 


242B 

23 

20 

23 

1- 1/4 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

mi 

5210 


1611 


25 IB 

23 

20 

23 

1- 1/4 

45 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

1212 

5210 


5010 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

F LOO R 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


209B 

23 

20 

22 

1- 1/4 

42 

124 

124 

11/16X16 

3/a 

0 

5010 

5210 


1212 


2188 

23 

20 

22 

1- 1/4 

36 

124 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

1611 

5210 


mi 


2278 

23 

20 

22 

1~ 1/4 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

5110 

ini 


5210 


\ 2336 

23 

20 

22 

1- 1/4 

36 

122 

123 

3/8 X14 

3/8 

0 

5210 

mi 


5110 


V 2428 

23 

20 

22 

1“ 1/4 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

mi 

5210 


1611 


*] 2516 

23 

20 

22 

1- 1/4 

45 

124 

124 

5/8■ X 16 

3/8 

0 

1212 

5210 


5010 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


209B 

23 

20 

21 

1- 1/4 

42 

124 

124 

3/4 X16 

3/8 

0 

5010 

5210 


1212 


2 18B 

23 

20 

21 

1- 1/4 

36 

124 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

1611 

5210 


1111 


227B 

23 

20 

21 

l- 1/4 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/6 

0 

5110 

liu 


5210 


2336 

23 

20 

21 

1- 1/4 

36 

122 

123 

3/8 X14 

3/8 

0 

5210 

mi 


5110 


242 B 

23 

20 

21 

i- 1/4 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

nil 

5210 


1611 


2 5 IB 

23 

20 

21 

1- 1/4 

45 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

1212 

5210 


5010 
















4-Bl- 

68 






























WORTHINGTON. SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


the world trade center 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21—67 


revisions 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 





PANEL 


— 


— 

— 


-- 

— 

-- 

—— — 




———— 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

EY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

3096 

23 

20 

300 

153 

50 

50 

683 

683 

155 

50 

50 

683 

68 3 

156 

50 

50 

683 

683 

318B 

23 

20 

300 

156 

45 

45 

6 83 

683 

156 

45 

45 

683 

6 83 

156 

45 

45 

683 

683 

3276 

23 

20 

300 

156 

45 

45 

683 

683 

156 

45 

45 

683 

68 3 

157 

45 

45 

603 

683 

3336 

23 

20 

300 

159 

45 

45 

6 83 

6 83 

159 

45 

45 

683 

6 83 

159 

45 

45 

683 

683 

342B 

23 

20 

300 

158 

45 

45 

683 

683 

157 

45 

45 

683 

68 3 

156 

45 

45 

683 

693 

35 IB 

23 

20 

300 

156 

50 

50 

693 

693 

155 

50 

50 

683 

693 

153 

50 

50 

683 

693 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 . 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3095 

23 

20 

23 

1- 1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

318B 

23 

20 

23 

1- 1/4 

36 

124- 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

327B 

23 

20 

23 

1- 1/4 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5210 

3336 

23 

20 

23 

1- 1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5110 

342B 

23 

20 

23 

1- 1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

351B 

23 

20 

23 

1- 1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

14U 

5210 



SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

ND 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

309B 

23 

20 

22 

1- 1/4 

36 

124 

124 

• 3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

3188 

23 

20 

22 

1- 1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

14U 

5210 

1411 

32 7B 

23 

20 

22 

1- 1/4 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5210 

3338 

23 

20 

22 

1- 1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5110 

342 B 

23 

20 

22 

1- 1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

35 IB 

23 

20 

22 

1- 1/4 

36 

125 . 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


panel 

NUMBER 

F LOO R 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

309B 

23 

20. 

21 

1- 1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

318B 

23 

20 

21 

1- 1/4 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

32 7B 

23 

20 

21 

1- 1/4 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5210 

333B 

23 

20 

21 

1- 1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5110 

342B 

23 

20 

21 

1- 1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

35 IB 

23 

20 

21 

1- 1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 























Revisions 


WORTHINGTON 

, SKILLING, HELLE & JACKSON 

Civil & Structural 

Engineers 




PROJECT TH £ wqrl0 

TRADE CENTER 

TITLE 

EXTERIOR HALL PANEL SCHEDULE 





DAT * 6-21-67 





COLUMN 

1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 










. 








PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

csu 

CSL 


409B 

23 

20 

300 

135 70 70 

682 

682 

136 70 

70 682 

68 2 

136 

70 70 

682 

682 


4 18B 

23 

20 

300 

144 55 55 

492 

492 

144 55 

55 492 

4 92 

144 

55 55 

492 

492 


427B 

23 

20 

300 

142 55 55 

492 

492 

142 55 

55 442 

442 

142 

55 55 

442 

442 


433B 

23 

20 

300 

142 50 50 

442 

442 

142 50 

50 442 

442 

142 

50 50 

442 

492 

- 

442B 

23 

20 

300 

144 45 45 

492 

492 

144 45 

45 492 

49 2 

144 

45 45 

492 

492 


45 IB 

23 

20 

300 

136 55 55 

682 . 

682 

136 55 

55 682 

6 82 

135 

55 55 

682 

682 

s / 

• f\ 





spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


409B 

23 

20 

23 

1- 1/4 46 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5010 

5210 


1212 


4 18B 

23 

20 

23 

1- 1/4 42 

124 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

1611 

5210 


nn 


42 7B 

23 

20 

23 

1- 1/4 36 

123 

122 

7/16X16 

3/8 

0 

5110 

1111 


5210 


4 3 3 B 

23 

20 

23 

1- 1/4 36 

122 

123 

3/8 X15 

3/8 

0 

5210 

1111 


5110 


442B 

23 

20 

23 

1- 1/4 36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1111 

5210 


1611 


45 IB 

23 

20 

23 

1- 1/4 42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1212 

5210 


5010 






SPANOR EL 

PLATE 


weldments 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


409B 

23 

20 

22 

1- 1/4 46 

124 

124 

11/16X16 

3/6 

0 

5010 

5210 


1212 


4186 

23 

20 

22 

1- 1/4 42 

124 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

1611 

5210 


nil 


427B 

23 

20 

22 

1- 1/4 36 

123 

122 

7/16X16 

3/8 

0 

5110 

1111 


5210 


433B 

23 

20 

22 

1- 1/4 36 

122 

123 

3/8 X15 

3/8 

0 

5210 

nil 


5110 


> 442B 

23 

20 

22 

1- 1/4 36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1111 

5210 


1611 


l 451B 

’) 

23 

20 

22 ■ 

1- 1/4 42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1212 

5210 


5010 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT OETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


409B 

23 

20 

21 

1- 1/4 46 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5010 

5210 


1212 


4 18B 

23 

20 

21 

1- 1/4 42 

124 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

1611 

5210 


nil 


427B 

23 

20 

21 

1- 1/4 36 

123 

122 

7/16X16 

3/8 

0 

5110 

mi 


5210 


433B 

23 

20 

21 

1- 1/4 36 

122 

123 

3/8 X15 

3/8 

0 

5210 

ini 


5110 


442 B 

23 

20 

21 

1- 1/4 36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

Ull 

5210 


1611 


45 IB 

23 

20 

21 

1- 1/4 42 

124 

124 

.11/16X16 

3/8 

0 

1212 

5210 


5010 
















4-81- 70 



















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE &. JACKSON 


PROJECT 


the world trade center 


TITLE 


EXTERIOR VI ALL PANEL SCHEDULE 


: 


f REVISIONS 



PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



column 

3 


PANEL NUMBER 

TYPE 

FY1 F Y 2 

CSU 

CSL 

TYPE 

PY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

IOOB 23 21 . 

210 

142 

60 60 

692 

692 

547 

'60 60 

0 

0 

147 

60 60 

692 

692 

3D0B 23 21 

210 

142 

70 70 

6 92 

692 

547 

70 70 

0 

0 

147 

65 65 

692 

692 





SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

iooa 

23 21 

23 

1^ 1/4 . 

50 

132 

132 

3006 

23 21 

23 

1- 1/4 

50 

132 

132 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

CCJL 1 

COL 2 

COL 3 

1/& X16 

9/16 

3/8 

5410 

5010 

1313 

1/16X16 

1/2 

3/S 

5410 

5010 

1313 


C 








SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

F LOOP 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

IOOB 

23 

21 

22 

1- 1/4 

50 

132 

132 

3006 

23 

21 

22 

1- 1/4 

50 

132 

132 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/8 X 16 

9/16 

3/8 

5*10 

5010 

1313 

1/16X16 

1/2 

3/6 

5410 

5010 

1313 

















REVISIONS 


WORTHINGTON 

, SKILLING, HELLE 

& JACKSON 

Ci 

vil & Structural 

Engineers 




PROJECT 

WORLD 

TRADE 

CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 




DATE 

6-21-67 





CULUMX 

1 


• COLUMN 2 



CULUMN 

3 



















PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 


1068 24 

21 

300 

149 50 

50 

632 

6G3 

150 46 

46 603 

60 3 

152 

46 46 

683 

683 


115B 

24 

21 

300 

156 46 

46 

683 

683 

156 50 

50 683 

6 83 

156 

50 50 

683 

683 


1240 

24 

21 

300 

156 50 

50 

683 

683 

156 50 

50 683 

68 3 

156 

50 50 

683 

683 


136B 

24 

21 

300 

158 50 

50 

6 83 

683 

158 50 

50 683 

683 

158 

50 50 

683 

683 


1458 

24 

21 

300 

156 50 

50 

693 

693 

156 50 

50 693 

69 3 

156 

50 50 

693 

693 


1548 

24 

21 

300 

152 50 

50 

6 83 

6 93 

150 50 

50 683 

6 93 

149 

50 50 

6 82 

693 

'*■/ 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

number 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


1068 

24 

21 

24 

1- 1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1311 

5110 


1411 


115B 

24 

21 

24 

1- 1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 


5110 


1248 

24 

21 

24 

1- 1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5110 


1411 


1368 

24 

21 

24 

1- 1/4 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5U0 


1411 


145B 

24 

21 

24 

1- 1/4 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 


5110 


154B 

24 

21 

24 

1- 1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 


1311 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

F Y4 

SCL 

SCR 

NO 5 

' NU 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


1068 

24 

21 

23 

1" 1/4 

36 

124 

125 

3/4 X16 

7/16 

0 

1311 

5110 


1411 


115B 

24 

21 

23 

1- 1/4 

36 

125 

125. 

13/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 


5110 


v 124B 

24 

21 

23 

1- 1/4 

36 

124 

124 

3/4 XI6 

1/2 

0 

1411 

5110 


1411 


Sv 1368 

24 

21 

23 

1- 1/4 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 


1411 


\ X45B 

24 

21 

23 

1- 1/4 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 


5110 


A 154B 

?/ 

24 

21 

23 

1“ 1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 


1311 


/ 




SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 


106B 

24 

21 

22 

1- 1/4 

36 

124 

125 

3/4 X16 

7/16 

0 

1311 

5110 


1411 


1158 

24 

21 

22 

1- 1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 


5110 


1248 

24 

21 

22 

1- 1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5110 


1411 


136B 

24 

21 

22 

1“ 1/4 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 


1411 


145B 

24 

21 

22 

1- 1/4 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 


5110 


154B 

24 

21 

22 

1- 1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 


1311 
















4—81“ 

72 . 





















WORTHINGTON, SKILLING, H ELL E & JACKSON 


THE WORLD TRADE CENTER 



Civil & Structural Engineers 


IOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


COLUMN 2 


TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

135 

60 

60 

682 

68 2 

142 

55 

55 

492 

492 

142 

50 

50 

492 

49 2 

142 

55 

55 

442 

442 

142 . 

55 

55 

492 

49 2 

135 

65 

65 

492 

6 82 


WELDMENTS 


NO 5 

NO 6 

NO 

3/4 X16 

7/16 

0 

11/16X16 

3/8 

0 

1/2 X16 

3/6 

0 

3/8 X16 

3/8 

0 

9/16X16 

3/0 

0 

11/16X16 

3/8 

0 


COLUMN 3 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

135 

60 

60 

682 

682 

144 

50 

50 

492 

492 

142 

50 

50 

492 

492 

142 

55 

55 

492 

492 

140 

60 

60 

492 

492 

135 

65 

65 

682 

682 


SEAT DETAIL 


COL 1 

COL 2 

CUL 3 

5110 

1212 

5110 

1212 

5510 

5110 

mi 

5110 

1111 

mi 

5110 

1111 

5110 

5310 

1212 

5110 

1212 

5110 


''j 

/' 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3/4 X16 

7/16 

0 

5110 

1212 

5110 

11/16X16 

3/8 

0 

1212 

5510 

5110 

1/2 X16 

3/8 

0 

mi 

5110 

nn 

3/8 X16 

3/e 

o . 

ini 

5110 

nn 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

5310 

1212 

11/16X16 

3/8 

0 

. 5110 

1212 

5110 


WELDMENTS 



c 

SEAT DETAIL 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3/4 X16 

7/16 

0 

5110 

1212 

5110 

11/16X16 

3/8 

0 

1212 

5510 

5110 

1/2 XI6 

3/8 

0 

mi 

5110 

nil 

7/16X16 

3/8 

0 

nil 

5110 

nil 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

5310 

1212 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 

■ 1212 

5110 


4-B1- 73 



















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil 8t Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


EXTERIOR VIALL PANEL SCHEDULE 


6-21-67 


REVISIONS 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PAN t L 
TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

F Y2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

3068 

24 

21 

300 

149 

55 

55 

682 

683 

150 

50 

50 

683 

68 3 

152 

50 

50 

683 

683 

3158 

24 

21 

300 

156 

45 

45 

6 83 

683 

156 

45 

45 

683 

6 83 

156 

45 

45 

683 

683 

3248 

24 

21 

300 

156 

45 

45 

683 

683 

156 

45 

45 

683 

68 3 

156 

45 

45 

683 

683 

336B 

24 

21 

300 

158 

45 

45 

6 83 

683 

158 

45 

45 

683 

6 83 

158 

42 

42 

6 83 

683 

345B 

24 

21 

300 

156 

46 

46 

683 

693 

156 

46 

46 

683 

69 3 

156 

50 

50 

683 

693 

3548 

24 

21 

300 

152 

55 

55 

683 

683 

150 

55 

55 

683 

6 83 

149 

55 

55 

682 

683 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3068 

24 

21 

24 

1- 1/4 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1311 

5110 

1411 

3158 

24 

21 

24 

1- 1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5110 

324B 

24 

21 

24 

1- 1/4 

36 

124 

124 

11/16X1-6 

1/2 

0 

1411 

5110 

1411 

336B 

24 

21 

24 

1- 1/4 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1411 

345B 

24 

21 

24 

1- 1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5110 

354B 

24 

21 

24 

1- 1/4 

36 

125 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1311 



SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 


T 4 

F Y4‘ 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3066 

24 

21 

23 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1311 

5110 

1411 

315B 

24 

21 

23 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5110 

324B • 

24 

21 

23 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1411 

336B 

24 

21 

23 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1411 

345B 

24 

21 

23 

1- 

1/4 

36 

125 

125 ‘ 

7/8 XI6 

1/2 

0 

5110 

1411 

5110 

354B 

24 

21 

23 

1- 

1/4 

42 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1311 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

306B 

24 

21 

22 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1311 

5110 

1411 

315B 

24 

21 

22 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5110 

324B 

24 

21 

22 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1411 

336B 

24 

21 

22 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

141 1 

5110 

1411 

345B 

24 

21 

22 

1- 

1/4 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5110 

354B 

24 

21 

22 

1- 

1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 . 

1411 

5110 

1311 























Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


"REVISIONS 


r-\ 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 





PANEL 

—■— 

—— 









— — 




PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

CSU. 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

406B 

24 

21 

300 

135 

70 

70 

602 

682 

135 

70 

70 682 

68 2 

135 

70 

70 

682 

682 

415B 

24 

2i 

30 0 

140 

60 

60 

492 

492 

142 

60 

60 492 

492 

144 

55 

55 

492 

492 

4248 

24 

21 

300 

142 

55 

55 

492 

492 

142 

55 

55 492 

49 2 

142 

55 

55 

492 

492 

4368 

24 

21 

300 

142 

50 

50 

492 

492 

142 

50 

50 492 

492 

142 

50 

50 

492 

492 

44 5 B 

24 

21 

300 

144 

45 

45 

492 

492 

142 

45 

45 492 

49 2 

140 

50 

50 

492 

492 

454B 

24 

21 

300 

135 

55 

55 

6 82 

682 

135 

60 

60 682 

6 82 

135 

60 

60 

682 

662 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT 

' DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

406B 

24 

21 

24 

1- 1/4 


45 

124 

124 

3/4 

X16 

3/8 

0 

5110 


1212 


5110 

415B 

24 

21 

24 

1- 1/4 


42 

124 

124 

5/8 

X 16 

3/8 

0 

1212 


5510 


5110 

424B 

24 

21 

24 

1- 1/4 


42 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

1111 


5110 


1111 

4363 

24 

21 

24 

1- 1/4 


36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

1111 


5110 


1111 

445B 

24 

21 

24 

1- 1/4 


36 

123 

124 

5/8 

X16 

3/8 

0 

5110 


5310 


1212 

4548 

24 

21 

24 

1“ 1/4 


42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 


1212 


5110 


panel 

NUMBER 

FLOOR 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

• COL 2 

COL 3 

4Q6B 

24 

21 

23 

1- 

1/4 

46 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5110 

1212 

5110 

4158 

24 

21 

23 

1- 

1/4 

42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1212 

5510 

5110 

4246 

24 

21 

23 

1- 

1/4 

42 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1111 

5110 

nil 

4368 

24 

21 

23 

1- 

1/4 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

1111 

5110 

mi 

445B 

24 

21 

23 

1- 

1/4 

36 

123 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

5310 

1212 

454B 

24 

21 

23 

1- 

1/4 

42 

124 

124 • 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 








SPANDREL 

PLA i E 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


panel 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

406B 

24 

21 

22 

1- 

1/4 

46 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5110 

1212 

5110 

4158 

24 

21 

22 

1- 

1/4 . 

42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1212 

5510 

5110 

4246 

24 

21 

22 

1- 

1/4 

42 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

mi 

5110 

1111 

436B 

24 

21 

22 

1- 

1/4 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

ini 

5110 

mi 

4458 

24 

21 

22 

1- 

1/4 

36 

123 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

5310 

1212 

4548 

24 

21 

22 

1- 

1/4 

42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 
























WORTHINGTON 

, SKILLING, HELL E & JACKSON 

Civil 8t Structural 

Engineers 



PROJECT THE wqrld 

TRADE 

CENTER 

TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 




DATE 6-21-67 




COLUMN 

i 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 




r AN t L 










PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FYI FY2 

csu 

CSL 

TYPE FYI FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FYI FY2 

CSU 

CSL 

2008 

24 22 

210 

146 65 65 

692 

692 

546 70 70 0 

0 

141 

70 70 

692 

692 

4003 

24 22 . 

210 

146 70 70 

692 

692 

546 75 75 0 

0 

141 

75 75 

692 

692 


■ 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 

A. 

PANEL 

NUMBER 

F LOUR 

14 FY4 

SCL 

SCR 

NO 5' NO 6 

NO 7 

CGL 1 

COL 2 


COL 3 

200B 

24 22 

24 

1- 1/4 50 

133 

133 

1- 1/8 X16 9/16 

3/8 

1313 

5010 


5610 

400 B 

24 22 

24 

1- 1/4 50 

133 

132 

1- 1/8 X16 9/16 

3/8 

1313 

5010 


5610 




SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


panel 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 



2G0S 24 22 

4008 24 22 



1/8 X16 
1/8 X16 


9/16 3/8 

9/16 3/& 


1313 

1313 


5010 

5010 


5610 

5610 


4—B1 - 76 













Civil & Structural Engineers 


PROJECT __ _ 

TITLE 

date 


THE WORLD TRADE CENTER 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


6-21-67 


WORTHINGTON, SKILLING, KELLE & JACKSON 


r 


REVISIONS 


c 



c 





PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

FY1 

F Y2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

csu 

CSL 

1033 

25 

22 

300 

140 

60 

60 

692 

692 

143 

55 

55 

682 

68 2 

146 

50 

50 

682 

682 

1126 

25 

22 

300 

156 

45 

45 

6 83 

683 

156 

46 

46 

683 

6 83 

156 

46 

46 

683 

683 

121B 

25 

22 

300 

156 

50 

50 

683 

683 

156 

50 

50 

683 

68 3 

156 

50 

50 

683 

683 

1303 

25 

22 

300 

156 

50 

50 

6 83 

683 

157 

50 

50 

683 

6 83 

157 

50 

50 

683 

683 

1393 

25 

22 

300 

15T 

50 

50 

683 

683 

157 

50 

50 

6B3 

68 3 

157 

50 

50 

683 

683 

1483 

25 

22 

300 

156 

50 

50 

6 83 

693 

156 

50 

50 

683 

6 93 

156 

50 

50 

683 

693 

157B 

25 

22 

300 

146 

55 

55 

632 

682 

143 

55 

55 

682 

68 2 

140 

65 

65 

692 

692 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NQ 5 

NQ 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

103B 

25 

22 

25 

1- 

1/4 

46 

132 

124 

15/16X16 

1/2 

5/16 

5110 

2310 

5210 

112B 

25 

22 

25 

1- 

1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

2510 

5210 

2410 

12 1B 

25 

22 

25 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

2410 

5210 

130B 

25 

22 

25 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

2410 

5210 

2410 

139B 

25 

22 

25 

1- 

1/4 

36 

124 

125 

13/16X26 

1/2 

0 

5210 

2410 

5210 

148B 

25 

22 

25 

1- 

1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

2410 

5210 

2510 

157B 

25 

22 

25 

1- 

1/4 

50 

125 

133 

15/16X16 

1/2 

5/16 

5210 

2310 

5110 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

F Y4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

103B 

25 

22 

24 

’ 1- 

1/4 

46 

132 

124 

15/16X16 

1/2 

5/16 

5110 

1311 

5210 

1120 

25 

22 

24 

i~ 

1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1511 

5210 

1411 

1218 

25 

22 

24 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

1306 

25 

22 

24 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

139B 

25 

22 

24 

1- 

1/4 

36 

124 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

I486 

25 

22 

24 

1- 

1/4 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

15U 

157B 

25 

22 

24 

1- 

1/4 

50 

125 

133 

15/16X16 

1/2 

5/16 

5210 

1311 

5110 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1030 

25 

22 

23 

1- 

1/4 

46 

132 

124 

15/16X16 

1/2 

5/16 

5110 

1311 

5210 

112B 

25 

22 

23 

1- 

1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1511 

5210 

1411 

121B 

25 

22 

23 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

130B 

25 

22 

23 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

139B 

25 

22 

23 

1- 

1/4 

36 

124 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

I486 

25 

22 

23 

1- 

1/4 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1511 

157B 

25 

22 

23 

1- 

1/4 

50 

125 

133 

15/16X16 

1/2 

5/ 16 

5210 

1311 

5110 





















WORTHINGTON 

, SKILLING, HELLE 

& JACKSON 

Ci 

vi( & Structural 

Engineers 




PROJECT THE 

WORLD 

TRADE 

CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 




DATE 

6-21-67 





COLUMN 1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 



















PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 

FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 


203B 

25 

22 

300 

134 70 

70 

692 

692 

135 65 

65 682 

68 2 

135 

65 65 

682 

682 


212B 

25 

22 

300 

135 60 

60 

6 82 

682 

137 60 

60 682 

6 82 

138 

55 55 

682 

682 


1 22 IS 

25 

22 

300 

144 50 

• 50 

492 

492 

144 50 

50 492 

49 2 

143 

50 50 

492 

492 


230S 

25 

22 

300 

141 50 

50 

442 

442 

141 50 

50 442 

442 

141 

50 50 

442 

442 


239B 

25 

22 

300 

143 55 

55 

492 

492 

144 55 

55 492 

49 2 

144 

5C 50 

492 

492 


2A8B 

25 

22 

300 

138 60 

60 

492 

492 

137 65 

65 492 

492 

135 

65 65 

492 

492 


257B 

25 

22 

300 

135 70 

70 

682 

602 

135 70 

70 682 

682 

134 

75 75 

682 

682 

X 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



panel 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 ' 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


2036 

25 

22 

25 

1- 1/4 

55 

133 

124 

7/a X16 

7/16 

0 

2010 

5210 


5010 


2126 

25 

22 

25 

1- 1/4 

42 

124 

124 

L1/16X16 

3/8 

0 

5210 

5010 


5210 


221B 

25 

22 

25 

1- 1/4 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

2110 


5210 


2300 

25 

22 

25 

1“ 1/4 

36 

122 

122 

3/8 X14 

3/8 

0 

2110 

5210 


21 LO 


239B 

25 

22 

25 

1- 1/4 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5210 

2110 


5210 


2-4 8B 

25 

22 

25 

1- 1/4 

45 

123 

124 

9/16X16 

3/6 

0 

5210 

5010 


5210 


2 576 

25 

22 

25 

1- 1/4 

60 

124 

132 

13/16X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

- 

2010 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


203B 

25 

22 

24 

1- 1/4 

55 

133 

124 

7/& X16 

7/16 

0 

1013 

5210 


5010 


. 2 12 B 

25 

22 

24 

1- 1/4 

42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5210 

5010 


5210 


22 IB 

25 

22 

24 

1- 1/4 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

mi 


5210 


\ 230B 

25 

22 

24 

1- 1/4 

36 

123 

122 

3/8 X14 

3/6 

0 

1111 

5210 


1111 


\ 239B 

25 

22 

24 

1- 1/4 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5210 

mi 


5210 


248B 

25 

22 

24 

1- 1/4 

45 

123 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

5010 


5210 


I 257B 
?/ 

25 

22 

24 

1- 1/4 

60 

124 

132 

13/16X16 

7/16 

0 

5010 

5210 


1013 






■ SPANDREL 

PLATE 


weldments 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NU fc 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


203B 

25 

22 

23 

1- 1/4 

55 

133 

124 

7/8 X16 

7/16 

0 

1013 

5210 


5010 


1 212B 

25 

22 

23 

1- 1/4 

42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

G 

5210 

5010 


5210 


22 1B 

25 

22 

23 

1“ 1/4 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

mi 


5210 


23GB 

25 

22 

23 

1- 1/4 

36 

123 

122 

3/8 XI4 

3/8 

0 

Ull 

5210 


mi 


2398 

25 

22 

23 

1 - 1/4 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5210 

ini 


5210 


248B 

25 

22 

23 

1- 1/4 

45 

123 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

5010 


5210 


257B 

25 

22 

23 

1- 1/4 

60 

124 

132 

13/16X16 

7/16 

0 

5010 

5210 


1013 
















4-B1- 

78 





















WORTHINGTON 

, SKILLING, HELLE 

& JACKSON 

Civil & Structural 

Engineers 





PROJECT TH£ WQRLD 

TRADE 

CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 





DAT£ 

6-21-67 





COLUMN 

1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 







PANEL 






















” * 








PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 



3036 

25 

22 

300 

140 65 

65 

682 

692 

143 60 

60 682 

682 

146 

55 55 

682 

682 



3126 

25 

22 

300 

156 46 

46 

6 83 

683 

156 46 

46 683 

6 83 

156 

46 46 

683 

683 



32 IB 

25 

22 

30 0 

156 45 

45 

683 

683 

156 45 

45 683 

68 3 

156 

45 45 

683 

683 



330B 

25 

22 

300 

156 45 

45 

4 93 

683 

157 45 

4 5 493 

6 83 

157 

45 45 

683 

683 



339B 

25 

22 

300 

157 42 

42 

683 

683 

157 45 

45 683 

68 3 

157 

45 45 

683 

603 



348B 

25 

22 

300 

156 50 

50 

6 83 

693 

156 50 

50 683 

6 93 

156 

50 50 

683 

693 



337B 

25 

22 

300 

146 55 

55 

682 

682 

143 60 

60 682 

682 

140 

70 70 

692 

692 


X 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT OETAIL 




PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 



303B 

25 

22 

25 

1- 1/4 

50 

132 

124 

7/8 X16 

7/16 

0 

5110 

2310 


5210 



3126 

25 

22 

25 

1- 1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

2510 

5210 


2410 



32 IB 

25 

22 

25 

1- 1/4 

36 

124 

124 

3/4 X 16 

1/2 

0 

5210 

2410 


5210 



330B 

25 

22 

25 

1- 1/4 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

2410 

5210 


2410 



339B 

25 

22 

25 

1- 1/4 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

2410 


5210 



348B 

25 

22 

25 

1- 1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

2410 

5210 


2510 



357B 

25 

22 

25 

1- 1/4 

55 

124 

133 

15/16X16 

1/2 

5/16 

5210 

2310 


5110 







SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 

- 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

ND 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 



3033 

25 

22 

24 

1- 1/4 

50 

132 

124 

7/8 X16 

7/16 

0 

5110 

1311 


5210 



3128 

25 

22 

24 

1- 1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1511 

5210 


1411 



32 IB 

25 

22 

24 

1- 1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 


5210 



3306 

25 

22 

24 

1- 1/4 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 


1411 



. 339B 

25 

22 

24 

i- 1/4 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 


5210 



\ 348B 

25 

22 

24 

1- 1/4- 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 


1511 



) - 

25 

22 

24 

1- 1/4 

55 

124 

133 

15/16X16 

1/2 

5/16 

5210 

1311 


5110 







SPANDREL 

PLATE 


weldments 



SEAT DETAIL 




PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 



303B 

25 

22 

23 

1“ 1/4 

50 

132 

124 

7/8 X16 

7/16 

0 

5110 

1311 


5210 



3128 

25 

22 

23 

1— i / 4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1511 

5210 


1411 



32 IB 

25 

22 

23 

1- 1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 


5210 



330B 

25 

22 

23 

1- 1/4 

36 

12A 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 


1411 



3396 

25 

22 

23 

1- 1/4 

36 

124 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 


5210 



3488 

25 

22 

23 

1“ 1/4 

36 

125 

125 

7/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 


1511 



357B 

25 

22 

23 

1- 1/4 

55 

125 

133 

15/16X16 

1/2 

5/16 

5210 

1311 


5110 




4-B1- 79 























| WORTHINGTON 

, SKiLLING, HELLE 

& JACKSON 

Civil 8c Structural 

Engineers 





project THE 

WORLD 

TRADE 

CENTER 



| TITLE 

1 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 





DATE 

6-21-67 






CULUMN 1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 





















PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FYi 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FYI FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 


403B 

25 

22 

300 

134 

GO 

60 

692 

692 

135 70 

70 682 

68 2 

135 

70 

70 

682 

682 


412B 

25 

22 

300 

135 

65 

65 

6 82 

682 

137 ■ 65 

65 492 

6 82 

138 

60 

60 

492 

682 


42 IB 

25 

22 

300 

144 

53 

55 

492 

492 

144 55 

55 492 

49 2 

143 

55 

55 

492 

492 


4308 

25 

22 

300 

141 

55 

55 

44? 

442 

141 55 

55 442 

442 

141 

50 

50 

442 

442 


4398 

25 

22 

300 

143 

46 

46 

492 

492 

144 45 

45 492 

49 2 

144 

45 

45 

492 

492 


4488 

25 

22 

300 

138 

50 

50 

492 

492 

137 55 

55 492 

4 92 

135 

55 

55 

492 

682 


4578 

25 

22 

300 

135 

60 

60 

632 

682 

135 60 

60 682 

68 2 

134 

70 

70 

692 

692 

X 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 


403B 

25 

22 

25 

1- 1/4 


60 

132 

124 

7/8 X16 

7/16 

0 

2010 


5210 


5010 


4123 

25 

22 

25 

1- 1/4 


45 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 


5010 


5210 


4218 

25 

22 

25 

1- 1/4 


36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 


2110 


5210 


430B 

25 

22 

25 

1- 1/4 


36 

122 

122 

3/8 X14 

3/6 

0 

2110 


5210 


2110 


4396 

25 

22 

25 

1- 1/4 


36 

123 

123 

1/2 X16 

3/6 

0 

5210 


2110 


5210 


448B 

25 

22 

25 

1- 1/4 


42 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 


5010 


5210 


457B 

25 

22 

25 

1- 1/4 


55 

124 

132 

13/16X16 

7/16 

0 

5010 


5210 


2010 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

1 

1 

403B 

25 

22 

24 

1- 1/4 


60 

132 

124 

7/8 X16 

7/16 

0 

1013 


5210 


5010 

! 

412 3 

25 

22 

24 

1- 1/4 


45 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 


5010 


5210 

1 

i *216 

25 

22 

24 

1- 1/4 


42 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 


1111 


5210 

i 

\ 4306 

25 

22 

24 

1- 1/4 


36 

122 

122 

3/8 X14 

3/8 

0 

1111 


5210 


1111 

1 

«9B 

25 

22 

24 

1- 1/4 


36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5210 


1111 


5210 

■ 1 

r 448B 

25 

22 

24 

1“ 1/4 


42 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 


5010 


5210 

1 

\.) 457B 

V 

/ 

25 

22 

24 

1- 1/4 


55 

124 

132 

13/16X16 

7/16 

0 

5010 


5210 

6 

1013 






spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

14 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 


4038 

25 

22 

23 

1- 1/4 


60 

133 

124 

7/8 X16 

1/lb 

0 

1013 


5210 


5010 


412B 

25 

22 

23 

1- 1/4 


45 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5210 


5010 


5210 


42 1B 

25 

22 

23 

1~ 1/4 


36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 


1111 


5210 


430B 

25 

22 

23 

1- 1/4 


36 

122 

122 

3/8 X14 

3/8 

0 

1111 


5210 


mi 


4396 

25 

22 

23 

1- 1/4 


36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5210 


mi 


5210 


44 8B 

25 

22 

23 

1- 1/4 


42 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 


5010 


5210 


457B 

25 

22 

23 

1- 1/4 


55 

124 

132 

7/8 X16 

7/16 

0 

5010 


5210 


1013 


















4-B1- 

80 
























WORTHINGTON, SKILLING. HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TlTi-E 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 





PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

100B 

25 

23 

210 

141 

60 60 

692 

692 

546 

60 60 

0 

0 

146 

60 60 

692 

692 

300B 

25 

23 

210 

141 

70 70 

692 

692 

546 

70 70 

0 

0 

146 

65 6 5 

692 

692 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

100B 

25 

23 

25 

1- 1/4 

50 

132 

132 

1“ 1/16X16 

9/16 

3/8 

5410 

5010 

2310 

300B 

25 

23 

25 

1- 1/4 

50 

132 

132 

1- 1/16X16 

1/2 

3/8 

5410 

5010 

2310 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


panel 

NUMBER 

F LOOK 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

100B 

25 

23 

24 

1- 1/4 

50 

132 

132 

1- 1/16X16 

9/16 

3/fct 

5410 

5010 

1313 

300B 

25 

23 

24 

1- 1/4 

50 

132 

132 

1- 1/16X16 

1/2 

3/8 

5410 

5010 

1313 
















Civil 8c Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE 8c JACKSON 


PROJECT THS WORLD-TRADE CENT 


ER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

m 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

109B 

26 

23 

300 

152 

46 

46 

683 

683 

153 

46 

46 

683 

66 3 

155 

45 

45 

683 

683 

1188 

26 

23 

300 

155 

50 

50 

683 

6 83 

155 

50 

50 

633 

6 83 

155 

50 

50 

683 

683 

1278 

26 

23 

300 • 

155 

50 

50 

683 

• 683 

155 

50 

50 

683 

68 3 

156 

50 

50 

683 

6 83 

1338 

26 

23 

300 

157 

50 

50 

683 

683 

157 

50 

50 

683 

6 83 

157 

50 

50 

6 83 

683 

142B 

26 

23 

300 

156 

50 

50 

683 

683 

156 

50 

50 

683 

68 3 

155 

50 

50 

683 

683 

1318 

26 

23 

300 

155 

50 

50 

6 83 

693 

153 

50 

50 

683 

693 

152 

50 

50 

683 

693 


PANEL 

NUMBER 

F LOO R 


spandrel 

PLATE 


weldments 


SEAT DETAIL 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

MU 5 

NQ 6 

£. 

o 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

109B 

26 

23 

26 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

1188 

26 

23 

26 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

127B 

26 

23 

26 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5210 

133B 

26 

23 

26 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

' 5210 

1411 

5110 

1428 

26 

23 

26 

1- 

1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

15 IB 

26 

23 

26 

1- 

1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 


6-21-67 


X 


PANEL 

NUMBER 

F IOQR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

o 

z 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

109B 

26 

23 

25 

1- 1/4 

36 

124 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

2410 

5210 

110B 

26 

23 

25 

1- 1/4 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

2410 

5210 

2410 

1278 

26 

23 

25 

1- 1/4 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

5110 

2410 

5210 

1336 

26 

23 

25 

1- 1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

2410 

5110 

1428 

26 

23 

25 

1- 1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

2410 

5210 

2410 

15 IB 

26 

23 

25 

1** 1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

2410 

5210 







spandrel 

PLATE 


weldments 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOO R 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

. COL 2 

COL 3 

1098 

26 

23 

24 

1“ 

1/4 

36 

124 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

i 1 8B 

26 

23 

24 

1- 

1/4 

36 

125 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

1278 

26 

23 

24 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5210 

1338 

26 

23 

24 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5110 

142B 

26 

23 

24 

1- 

1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

15 1B 

26 

23 

24 

1- 

1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

141 lc. 

5210 
























Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON. SKILLING. KELLE & JACKSON 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


panel 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FYl 

209B 

26 

23 

300 

135 

60 

218B 

26 

23 

300 

144 

50 

22 7B 

26 

23 

300 

141 

50 

2 338 

26 

23 

300 

141 

50 

242B 

26 

23 

300 

144 

55 

25 IB 

26 

23 

300 

135 

• 65 


FY2 

CSU 

CSL 

type 

FYl 

FY2 

CSU 

60 

682 

682 

135 

60 

60 

682 

50 

4 92 

492 

144 

50 

50 

492 

50 

492 

492 

141 

50 

50 

442 

50 

442 

442 

141 

50 

50 

442 

55 

492 

492 

144 

55 

55 

492 

65 

492 

4 92 

135 

65 

65 

492 


CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

68 2 

135 

60 

60 

682 

682 

492 

144 

50 

50 

492 

492 

442 

141 

50 

50 

442 

442 

4 42 

141 

50 

50 

442 

442 

49 2 

144 

55 

55 

492 

492 

492 

135 

65 

65 

492 

492 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

209B 

26 

23 

26 

1- 

1/4 

42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5010 

5210 

1212 

2186 

26 

23 

26 

1- 

1/4 

36 

124 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

1611 

5210 

mi 

227B 

26 

23 

26 

1- 

1/4 

36 

123 

122 

3/8 X16 

•3/8 

0 

5110 

1111 

5210 

2338 

26 

23 

26 

1- 

1/4 

36 

122 

122 

3/8 X14 

3/8 

0 

5210 

1111 

5110 

2426 

26 

23 

26 

1- 

1/4 

36 

123 

123 

1/2 Xi6 

3/6 

0 

1111 

5210 

1611 

2 5 IB 

26 

23 

26 

X- 

1/4 

45 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

1212 

5210 

5010 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUM 

BER 

F LOO R 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

209B 

26 

23 

25 

1- 

1/4 

42 

124 

124 

2 18B 

26 

23 

25 

1- 

1/4 

36 

124 

123 

227B 

26 

23 

25 

1- 

1/4 

36 

123 

122 

233B 

26 

23 

25 

1- 

i/4 

36 

122 

122 

242 B 

26 

23 

25 

1- 

1/4 

36 

123 

123 

2518 

26 

23 

25 

1' 

1/4 

45 

124 

124 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

F LOUR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

209B 

26 

23 

24 

1- 

1/4 

42 

124 

' 124 

218B 

26 

23 

24 

1- 

1/4 

36 

124 

123 

2278 

26 

23 

24 

1- 

1/4 

36 

123 

123 

2 33B 

26 

23 

24 

1- 

1/4 

36 

122 

122 

242B 

26 

23 

24 

1- 

1/4 

36 

123 

123 

25 IB 

26 

23 

24 

1- 

1/4 

45 

124 

124 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

11/16X16 

3/8 

0 

50 LO 

5210 

2210 

5/8 X16 

3/8 

0 

26x0 

5210 

2110 

3/8 X16 

3/8 

0 

5110 

2110 

5210 

3/8 X14 

3/8 

0 

•5210 

2110 

5110 

9/16X16 

3/8 

0 

2110 

5210 

2610 

5/S X16 

3/8 

0 

2210 

5210 

5010 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

• COL 2 

COL 3 

11/16X16 

3/8 

0 

5010 

5210 

121 2 

5/8 X16 

3/8 

0 

1611 

5210 

nil 

7/16X16 

3/8 

0 

5110 

1111 

5210 

3/8 X14 

3/8 

0 

5210 

mi 

5110 

9/16X16 

3/8 

0 

mi 

5210 

1611 

5/8 X 16 

3/8 

0 

1212 

5210 

5010 


6-21-67 


4—B1— 83 





















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


project THE W0RL0 TRADE CENTER 


T1TUr EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 




PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL NUMBER 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

type 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

309B 26 

23 

300 

. 152 

50 

50 

633 

683 

153 

50 

50 

683 

68 3 

155 

50 

50 

683 

6 83 

3 IBB 26 

23 

300 

155 

45 

45 

6 33 

683 

155 

45 

45 

683 

6 83 

155 

45 

45 

683 

683 

32 7B 26 

23 

300 

155 

45 

45 

683 

683 

155 

45 

45 

493 

68 3 

156 

45 

45 

493 

683 

333B 26 

23 

300 

157 

4b 

45 

683 

683- 

157 

45 

45 

683 

6 83 

157 

45 

45 

683 

683 

342B 26 

23 

300 

156 

45 

45 

683 

683 

156 

45 

45 

683 

66 3 

155 

46 

46 

683 

683 

351B 26 

23 

300 

155 

60 

50 

6 83 

693 

153 

50 

50 

683 

6 63 

152 

50 

50 

683 

683 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T4 

F Y4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3Q9B 

26 

23 

26 

1- 1/4 

3b 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

3138 

26 

23 

26 

1- 1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

3278 

26 

23 

26 

1- 1/4 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5210 

3333 

26 

23 

26 

. 1- 1/4 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5110 

342B 

26 

23 

26 

1- 1/4 

36 

124 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

35 IB 

26 

23 

26 

1“ 1/4 

36 

125 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

3096 

26 

23 

25 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

31GB 

26 

23 

25 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

327B 

26 

23 

25 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

3336 

26 

23 

25 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

342B 

26 

23 

25 

1- 

1/4 

36 

124 

125 

35 IB 

26 

23 

25 

1- 

1/4 

36 

125 

125 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

309B 

26 

23 

24 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

3 18B 

26 

23 

24 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

3278 

26 

23 

24 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

3338 

26 

23 

24 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

3428 

26 

23 

24 

L- 

i/4 

36 

124 

125 

3518 

26 

23 

24 

1- 

1/4 

36 

125 

125 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3/4 X16 

7/16 

0 

5210 

2410 

5210 

3/4 X16 

1/2 

0 

2410 

5210 

2410 

11/16X16 

1/2 

0 

5110 . 

2410 

5210 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

2410 

5110 

13/16X16 

1/2 

0 

2410 

5210 

2410 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

2410 

5210 


weldments 



SEAT OtTAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3/4 X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

11/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5210 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5110 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 


r 






















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


Ttn_E 


EXTERIOR WALL PAMEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 







COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

PY1 

FY2 

CSU 

CSL 

4Q9B 

26 

23 

300 

135 

65 

65 

682 

682 

135 

65 

65 

662 

68 2 

135 

65 

65 

682 

682 

418B 

26 

23 

300 

144 

55 

55 

4 92 

492 

144 

55 

55 

492 

492 

144 

55 

55 

492 

492 

427B 

26 

23 

300 

141 

55 

55 

492 

492 

141 

55 

55 

442 

44 2 

141 

55 

55 

442 

442 

433B 

26 

23 

300 

141 

50 

50 

442 

442 

141 

50 

50 

442 

4 42 

141 

50 

50 

442 

442 

442B 

26 

23 

300 

144 

45 

45 

492 

492 

144 

45 

45 

492 

49 2 

144 

45 

45 

492 

492 

45 IB 

26 

23 

300 

135 

55 

55 

492 

682 

135 

55 

55 

49 2 

6 62 

135 

55 

55 

682 

682 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

l. 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

409B 

26 

23 

26 

1- 1/4 

45 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5010 

5210 

1212 

4188 

26 

23 

26 

1- 1/4 

42 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1611 

5210 

mi 

4278 

26 

23 

26 

1- 1/4 

36 

123 

122 

3/8 X15 

3/8 

0 

5110 

1111 

5210 

433 B 

26 

23 

26 

I- 1/4 

36 

122 

123 

3/8 X15 

3/8 

0 

5210 

ini 

5110 

442 B 

26 

23 

26 

1- 1/4 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

mi 

5210 

1611 

451B 

26 

23 

26 

1“ 1/4 

42 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

1212 

5210 

5010 







SPANDREL 

plate 


weldments 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

409B 

26 

23 

25 

1- 

1/4 

45 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5010 

5210 

2210 

4 138 

26 

23 

25 

1- 

1/4 

36 

123 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

2610 

5210 

2110 

42 7B 

26 

23 

25 

1- 

1/4 

36 

123 

122 

3/8 X16 

3/8 

0 

5110 

2110 

5210 

433B 

26 

23 

25 

1- 

1/4 

36 

122 

123 

3/8 X15 

3/8 

0 

5210 

2110 

5110 

4420 

26 

23 

25 

1- 

1/4 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

2110 

5210 

2610 

45 IB 

26 

23 

25 

1- 

1/4 

42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

2210 

52 L 0 

5010 


PANEL 

NUMBER 

? LOO R ' 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4098 

26 

23 

24 

1- 

1/4 

45 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5010 

5210 

1212 

418B 

26 

23 

24 

1- 

1/4 

42 

124 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

1611 

5210 

1111 

427B 

26 

23 

24 

1- 

1/4 

36 

123 

122 

3/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1111 

5210 

433B 

26 

23 

24 

1- 

1/4 

36 

122 

123 

3/8 XI5 

3/8 

0 

5210 

mi 

5110 

4428 

26 

23 

24 

1- 

1/4 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1111 

5210 

1611 

4518 

26 

23 

24 

1- 

1/4 

42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1212 

5210 

5010 























Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING. HELLE & JACKSON 


COLUMN 3 


TYPE FY1 FY2 CSU CSL 


141 70 70 692 692 
141 75 75 692 692 


SEAT DETAIL 


COL 1 COL 2 COL 3 


1313 5010 5610 

1313 5010 5610 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

200B 

26 

24 

25 

1- 1/4 

50 

133 

133 

I- 1/8 X16 

9/16 

3/8 

2310 

5010 

5610 

400B 

26 

24 

25 

1- 1/4 

50 

133 

132 

1/8 X16 

9/16 

3/8 

2310 

5010 

5610 


SPANDR EL PLATE WELDMENTS 


PANEL 

NUM3ER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

2O0B 

26 

24 

26 

1“ 1/4 

50 

133 

133 

1“ 1/8 X16 

9/16 

3/8 

400B 

26 

24 

26 

1- 1/4 

50 

132 

132 

1« 1/8 X16 

9/16 

3/8 


THE WORLD TRADE CENTER 





PANEL 


— 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

200B 

26 

24 

210 

145 

65 

65 

4008 

26 

24 

210 

145 

70 

70 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


1 



COLUMN 

2 


CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

692 

692 

545 

70 70 

0 

0 

692 

692 

545 

75 75 

0 

0 




















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING. HELLE & JACKSON 


PROJECT 


The world trade center 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


6 - 21-67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

cso 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CS L 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

I06B 

27 

24 

300 

147 

50 

50 

682 

682 

149 

50 

50 

682 

68 3 

150 

46 

46 

683 

683 

115B 

27 

24 

300 

155 

50 

50 

6 83 

683 

155 

50 

50 

683 

6 83 

155 

50 

50 

6 83 

683 

1248 

27 

24 

300 

155 

50 

50 

683 

683 

155 

50 

50 

683 

68 3 

155 

50 

50 

683 

683 

1363 

27 

24 

300 

156 

50 

50 

683- 

683 

156 

50 

50 

683 

6 83 

156 

50 

50 

683 

683 

145B 

27 

24 

300 

155 

50 

50 

683 

693 

155 

50 

50 

693 

69 3 

155 

50 

50 

683 

6 93 

154B 

27 

24 

300 

150 

50 

50 

683 

683 

149 

50 

50 

682 

6 83 

147 

50 

50 

682 

682 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOG R 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

o 

2 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1063 

27 

24 

27 

1*- 1/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1311 

5110 

1411 

115B 

27 

24 

27 

1- 1/8 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5110 

124B 

27 

24 

27 

1- 1/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1411 

136B 

27 

24 

27 

1- 1/8 

42 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1411 

1458 

27 

24 

27 

1- 1/8 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5110 

1543 

27 

24 

27 

1- 1/8 

36 

125 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1411 

5110 

1311 


* 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

F LO(JR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

106B 

27 

24 

26 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

115B 

27 

24 

26 

. 1- 

1/4 

36 

124 

*124 

124B 

27 

24 

26 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

I36B 

27 

24 

26 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

145B 

27 

24 

26 

l~ 

1/4 

36 

125 

125. 

154B 

27 

24 

26 

1- 

1/4 

36 

125 

124 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

floor 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

106B 

27 

24 

25 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

115B 

27 

24 

25 

1- 

1/4 

36 

125 

124 

1248 

27 

24 

25 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

I36B 

27 

24 

25 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

145B 

27 

24 

25 

. 1- 

1/4 

36 

125 

125 

1548 

27 

24 

25 

1- 

1/4 

36 

125 

125 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

CQl 1 

COL 2 

COL 3 

3/4 Xlfe 

7/16 

C 

1311 

5110 

1411 

13/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5110 

3/4 XI6 

1/2 

0 

1411 

5110 

1411 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1411 

13/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5110 

3/4 X16 

7/16 

0 

1411 

5110 

1311 


weldments 


SEAT DETAIL 

NO 5 

2 

o 

O' 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3/4 X16 

7/16 

0 

2310 

5110 

2410 

13/16X16 

1/2 

0 

5110 

2410 

5110 

3/4 X16 

1/2 

0 

2410 

5110 

2410 

3/4 X16 

1/2 

0 

2410 

5110 

2410 

13/16X16 

1/2 

0 

5110 

2410 

5110 

3/4 X16 

7/16 

0 

2410 

5110 

2310 





















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 

project THE WORLD TRADE CENTER ' T,T1 " E 


EVTS10NS 


COLUMN 1 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 
COLUMN 2 


DATE 


COLUMN 3 







PANEL 



—- 


——— 

-- 




-- 


— 

—- 


— 

PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

2068 

27 

24 

300 

134 

65 

65 

682 

682 

135 

65 

65 

682 

68 2 

135 

65 

65 

682 

682 

215B 

27 

24 

300 

139 

55 

55 

492 

492 

141 

55 

55 

492 

492 

142 

55 

55 

492 

492 

224B 

27 

24 

300 

141 

50 

50 

492 

• 492 

141 

50 

50 

492 

49 2 

141 

50 

50 

492 

492 

2 368 

27 

24 

300 

141 

50 

50 

442 

442 

141 

50 

50 

442 

442 

141 

55 

55 

492 

492 

245B 

27 

24 

. 300 

142 

55 

55 

492 

492 

141 

55 

55 

492 

49 2 

139 

60 

60 

492 

492 

2548 

27 

24 

300 

135 

70 

70 

492 

492 

135 

70 

70 

492 

492 

134 

70 

70 

682 

682 






SPANDR EL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

CUL 2 

COL 3 

206B 

27 

24 

27 

1- 1/8 

45 

124 

124 

3/4 X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 

2158 

27 

24 

27 

1- 1/8 

42 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

1212 

5510 

5110 

224B 

27 

24 

27 

1- 1/8 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

1111 

5110 

1111 

2366 

27 

24 

27 

1- 1/8 

36 

122 

123 

3/8 X16 

3/8 

0 

mi 

5110 

1111 

245B 

27 

24 

27 

1- 1/8 

42 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

5310 

1212 

2 54B 

27 

24 

27 

1- 1/8 

46 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT OETAIL 


74 

FY'4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

206B 

27 

24 

26 

1- 

1/4 

45 

124 

124 

3/4 Xl6 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 

2156 

27 

24 

26 

1- 

1/4 

42 

124 

124 

5/B X16 

3/8 

0 

1212 

5510 

5110 

2246 

27 

24 

26 

1- 

1/4 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

mi 

5110 

1111 

2366 

27 

24 

26 

1- 

1/4 

36 

122 

123 

3/S X16 

3/B 

0 

mi 

5110 

1111 

2458 

27 

24 

26 

1- 

1/4 

42 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

5310 

1212 

2546 

27 

24 

26 

1- 

1/4 

46 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 


PANEL 

number 

FLOOR 


SPA 

vDR E L 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

o 

2 

COL 1 

COL 2 

tOL 3 

206B 

27 

24 

25 

1- 

i/4 

45 

124 

124 

3/4 XI6 

3/8 

0 

5110 

2210 

5110 

215B 

27 

24 

25 

1- 

1/4 

42 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

2210 

5510 

5110 

224B 

27 

24 

25 

1- 

1/4 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

2110 

5110 

2110 

236B 

27 

24 

25 

1- 

1/4 

36 

122 

123 

3/8 X16 

3/8 

0 

2110 

■ 5110 

2110 

245B 

27 

24 

25 

1- 

1/4 

42 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

5310 

2210 

254B 

27 

24 

25 

1- 

1/4 

46 

124 

124 

5/8 X16 

3/B 

0 

5110 

2210 

5110 


6-21-67 


X 





















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


The world trade center 


EXTERTOR WALL PANEL SCHEDULE 


6-21-67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FYI 

FY2 

C$U 

CSL 

TYPE 

fyi 

FY2 

csu 

CS L 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

306B 

27 

24 

300 

147 

55 

55 

682 

682 

149 

50 

50 

682 

68 3 

150 

50 

50 

683 

683 

315B 

21 

24 

300 

155 

46 

46 

683 

683 

155 

45 

4$ 

683 

6 83 

155 

45 

45 

683 

683 

32 4B 

27 

24 

300 

155 

45 

45 

683 

683 

155 

45 

45 

683 

683 

155 

45 

45 

683 

683 

336B 

27 

24 

300 

156 

42 

42 

683 

6 83 

156 

42 

42 

683 

. 6 83 

156 

42 

42 

683 

683 

3458 

27 

24 

300 

155 

46 

46 

683 

683 

155 

50 

50 

683 

68 3 

155 

50 

50 

683 

683 

3548 

27 

24 

300 

150 

55 

55 

683 

6 83 

149 

55 

55 

682 

6 83 

147 

55 

55 

682 

682 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LDQR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3068 

27 

24 

27 

1- 1/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1311 • 

5110 

1411 

3158 

27 

24 

27 

1- 1/8 

36 

124 

124 

3/4 X 16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5110 

324B 

27 

24 

27 

1- 1/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1411 

336B 

27 

24 

27 

1- 1/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1411 

345B 

27 

24 

27 

i- i/e 

36 

124 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

■5110 

354B 

27 

24 

27 

1- 1/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1411 

5110 

1311 



SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3066 

27 

24 

26 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1311 

5110 

1411 

3158 

27 

24 

26 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5110 

3246 

27 

24 

26 

1~ 

1/4 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1411 

336B 

27 

24 

26 

1- 

1/4 

36 

• 124 

124 

3/4 X16 

i/2 

0 

1411 

5110 

1411 

3450 

27 

24 

26 

1- 

1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5110 

3548 

27 

24 

26 

1- 

1/^ 

42 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1411 

5110 

1311 


spandrel plate 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

2 

O 

\n 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

306B 

27 

24 

25 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

2310 

5110 

2410 

315B 

27 

24 

25 

1- 

1/4 

36 

2 24 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5110 

2410 

5110 

324B 

27 

24 

25 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

2410 

5110 

2410 

336B 

27 

24 

25 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

2410 

5110 

2410 

345B 

27 

24 

25 

1- 

1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5110 

2410 

5110 

3 54B 

27 

24 

25 

1- 

1/4 

42 

125 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

2410 

5110 

2310 



4-B1- 89 

























WORTHINGTON 

, SKILLING. HELLE 

& JACKSON 

Ci 

vil & Structural 

Engines rs 





PROJECT THE WQRLD 

TRADE 

CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 





DATE 

6-21-67 





COLUMN 

1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 






PAN t L 














PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CS L 

TYPE 

FY1 

FY 2 

CSU 

CSL 


4068 

27 

24 

300 

134 70 

70 

682 

682 

135 70 

70 682 

68 2 

135 

70 

70 

682 

682 


41515 

27 

24 

300 

139 60 

60 

492 

492 

141 60 

60 492 

4 92 

142 

55 

55 

492 

492 


424B 

27 

24 

300 

141 55 

55 

492 

492 

141 55 

55 492 

49 2 

141 

55 

55 

492 

492 


436B 

27 

24 

300 

141 50 

50 

492 

492 

141 50 

50 492 

4 92 

141 

46 

46 

492 

492 


4456 

27 

24 

300 

142 45 

45 

492 

492 

141 46 

46 492 

49 2 

139 

50 

50 

492 

492 


454B 

27 

24 

300 

135 60 

60 

6 82 

682 

135 60 

60 682 

6 82 

134 

60 

60 

682 

682 

X 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NU 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


406B 

27 

24 

27 

1- 1/B 

50 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 


1212 


5110 


415B 

27 

24 

27 

i- i/a 

42 

124 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

1212 


5510 


5110 


424B 

27 

24 

27 

1- 1/8 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

mi 


5110 


nil 


436B 

27 

24 

27 

i- i/a 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

mi 


5110 


mi 


44 5 B 

27 

24 

27 

1- 1/8 

36 

123 

124 

5/8’ X16 

3/8 

0 

5110 


5310 


1212 


454B 

27 

24 

27 

l- i/a 

42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 


1212 


5110 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLUOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

'-n 

o 

Z 

NO 6 

c 

z 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


406B 

27 

24 

26 

1- 1/4 

50 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 


1212 


5110 


4158 

27 

24 

26 

1' 1/4 

42 

124 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

1212 


5510 


5110 


424B 

27 

24 

26 

1- 1/4 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

nn 


5110 


nil 


436B 

27 

24 

26 

1- 1/4 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

mi 


5110 


nn 


445B 

27 

24 

26 

1- 1/4 

36 

123 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 


5310 


1212 


454B 

27 

24 

26 

1- 1/4 

42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 


1212 


5110 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 



PANEL 

number 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

c 

z 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


406B 

27 

24 

25 

1- 1/4 

50 

124 

124 

3/4 X16 

3/8 

0 

5110 


2210 


5110 


415B 

27 

24 

25 

1- 1/4 

42 

124 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

2210 


5510 


5110 


424B 

27 

24 

25 

1“ 1/4 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

2110 


5110 


2110 


436B 

27 

24 

25 

1- 1/4 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/6 

0 

2110 


5110 


2110 


445B 

27 

24 

25 

1- 1/4 

36 

123 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 


5310 


2210 


4546 

27 

24 

25 

1“ 1/4 

42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 


2210 


5110 



4-B1- 90 























WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 



PANEL 


COLUMN 

1 


PANEL NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

iOOB 27 25 

210 

141 

65 

65 

692 

692 

300B 27 25 

210 

141 

75 

75 

6 92 

6 92 


COLUMN 2 COLUMN 3 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

544 

65 

65 

0 

0 

144 

60 

60 

692 

692 

544 

75 

75 

0 

0 

144 

70 

70 

692 

692 


6-21-67 


X 






SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

F LDOR 

T 4 

PY4 

SCL 

SCR 

IOOB 

27 

25 

27 

1- 1/8 

50 

132 

132 

300B 

27 

25 

27 

1- 1/8 

50 

132 

132 


WELDMENTS SEAT DETAIL 



NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1- 

1/16X16 

9/16 

3/8 

5410 

5010 

1313 

1 

X16 

1/2 

3/8 

5410 

5010 

1313 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

number 

FLOOR ■ 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 

COL 3 

IOOB 

3008 

27 25 

27 25 

26 

26 

1- 1/4 

1- 1/4 

50 

50 

132 

132 

132 

132 

1- 1/16X16 

1 X16 

9/16 

1/2 

3/8 

3/8 

5410 501C 

5410 5010 

1313 

1313 



4— B1 - 91 

















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

103B 

28 

25 

300 

139 

60 

60 

692 

692 

112 B 

28 

25 

300 

154 

46 

46 

683 

683 

121B 

28 

25 

300 

154 

50 

50 

683 

■ 683 

1303 

28 

25 

300 

155 

50 

50 

6 83 

683 

139B 

28 

25 

300 

156 

50 

50 

683 

683 

i486 

28 

25 

300 

154 

50 

50 

6 83 

683 

157B 

28 

25 

300 

144 

55 

55 

682 

682 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

103B 

28 

25 

28 

1- 

1/8 

50 

132 

124 

112B 

28 

25 

28 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

12 IB 

28 

25 

28 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

130B 

28 

25 

28 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

139 B 

28 

25 

28 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

1483 

28 

25 

28 

1- 

1/8 

36 

125 

125 

157 B 

28 

25 

28 

1- 

1/8 

50 

124 

132 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

142 

55 

55 

682 

68 2 

144 

50 

50 

682 

682 

154 

46 

46 

683 

6 83 

154 

46 

46 

683 

683 

154 

50 

50 

663 

68 3 

154 

50 

50 

683 

603 

156 

50 

50 

683 

6 83 

156 

50 

50 

683 

683 

156 

50 

50 

683 

68 3 

156 

50 

50 

683 

683 

154 

50 

50 

683 

6 83 

154 

50 

50 

683 

683 

142 

• 55 

55 

682 

68 2 

139 

65 

65 

692 

692 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 



NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

7/8 X16 

7/16 

0 

5110 

1311 

5210 

3/4 X16 

1/2 

0 

1511 

5210 

1411 

3/4 XI6 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

11/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

13/16X16 

1/2 

0 

Z 411 

5210 

1511 

15/16X16 

1/2 

5/16 

5210 

1311 

5110 


6-21-67 


i 


X 







SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1038 

26 

25 

27 

1- 

1/8 

46 

132 

124 

7/8 XI6 

7/16 

0 

5110 

1311 

5210 

1126 

28 

25 

27 

1- 

1/8 • 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

1511 

5210 

1411 

12 IB 

28 

25 

27 . 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

3/4 XI6 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

130B 

28 

25 

27 

1- 

1/8 • 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

I4U 

5210 

1411 

139B 

28 

25 

27 

1- 

1/8 

42 

124 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

1483 

28 

25 

27 

1- 

1/8 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1511 

157B 

28 

25 

27 

1- 

1/8 

50 

124 

133 

15/16X16 

1/2 

5/16 

5210 

1311 

5110 





- 


SPA 

NDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCI 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

103B 

28 

25 

26 

1- 

1/4 

46 

132 

,124 

7/8 X16 

• 7/16 

0 

5110 

1311 

5210 

112B 

28 

25 

26 

1- 

1/4 

. 36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

1511 

5210 

1411 

121B 

28 

25 

26 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

130B 

28 

25 

26 

1- 

1/4 

36 

124 

124- 

11/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

1398 

28 

25 

26 

1- 

1/4 

36 

124 

125 ' 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

1488 

28 

25 

26 

1- 

1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1511 

157B 

28 

25 

26 

1- 

1/4 

50 

124 

133 

15/16X16 

1/2 

5/16 

5210 

1311 

5110 


4-81- 92 
























Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


column: i 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


DATE 


COLUMN 3 


PANEL 

NUH 

BER 

PANEL 

TYPE 

203B 

28 

25 

300 

212B 

28 

25 

300 

221B 

28 

25 

. 300 

2305 

28 

25 

300 

2398 

28 

25 

300 

248B 

28 

25 

300 

257B 

28 

25 

300 


TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

133 

75 

75 

691 

692 

135 

60 

60 

682 

682 

143 

50 

50 

492 

492 

141 

50 

50 

442 

442 

141 

55 

55 

492 

. 492 

137 

60 

60 

492 

492 

134 

70 

70 

682 

682 


TYPE 

F V1 

FY2 

CSU 

CSL 

134 

65 

65 

682 

68 2 

136 

60 

60 

492 

6 82 

142 

50 

50 

492 

49 2 

141 

50 

50 

442 

442 

142 

55 

55 

492 

49 2 

136 

65 

65 

492 

492 

134 

70 

70 

682 

68 2 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

134 

65 

65 

682 

682 

137 

60 

60 

492 

682 

141 

50 

50 

492 

492 

141 

50 

50 

442 

442 

143 

55 

55 

492 

492 

135 

65 

65 

492 

492 

133 

75 

75 

681 

682 


6-21-67 


X 







SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2038 

28 

25 

• 28 

1- 

1/8 

60 

132 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

1013 

5210 

5010 

212B 

28 

25 

28 

1- 

1/8 

42 

124 

124 

5/6 X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

22 IB 

28 

25 

28 

1- 

1/8 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

5210 

2306 

28 

25 

28 

1- 

1/8 

36 

122 

122 

3/8 X13 

3/8 

0 

mi 

5210 

1111 

2396 

28 

25 

28 

1- 

1/8 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

5210 

2486 

28 

25 

28 

1- 

1/8 

42 

3.23 

123 

9/T6X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

257B 

2B 

25 

28 

1- 

1/8 

60 

124 

132 

3/4 X 16 

7/16 

0 

5010 

5210 

2013 







spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 


14 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

imQ 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

203B 

28 

25 

27 

1- 

1/8 

60 

132 

124 

7/8 X16 

7/16 

0 

1013 

5210 

5010 

2128 

28 

25 

27 

. 1- 

1/8 

42 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

221B 

28 

25 

27 

1- 

1/8 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

5210 

2303 

28 

25 

27 

1- 

1/8 

36 

122 

122 

3/8 X14 

3/8 

0 

mi 

5210 

1111 

239B 

28 

25 

27 

1- 

1/8 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

5210 

2486 

28 

25 

27 

1- 

1/8 

45 

123 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

257B 

28 

25 

27 

1- 

1/8 

60 

124 

132 

3/4 X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1013 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


S PANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

z 

a 

u* 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

203B 

28 

25 

26 

1- 

1/4 

60 

133 

124 

7/8 X16 

7/16 

0 

1013 

5210b 

5010 

212B 

28 

25 

26 

1- 

1/4 

42 

.124 

124 

11/16XX6 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

22 IB 

28 

25 

26 

1- 

1/4 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

c 

5210 

1111 

5210 

2303 

28 

25 

26 

1- 

1/4 

36 

122 

122 

3/8 XI4 

3/8 

0 

mi 

5210 

nn 

239B 

28 

25 

26 

1- 

1/4 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

5210 

mi 

5210 

24 8B 

28 

25 

26 

1- 

1/4 

42 

123 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

2573 

28 

25 

26 

1- 

1/4 

•60 

124 

132 

3/4 X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1013 






















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 

project TH£ WQRLD TRAQE CENTER Tm_E EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE I date 6 _ 21 _ 67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN'3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

PY1 

FY2 

CSU 

CSL 

303B 

28 

25 

300 

139 

70 

70 

682 

682 

312B 

28 

25 

300 

154 

46 

46 

683 

683 

32 IB 

28 

25 

300 

154 

45 

45 

683 

683 

3306 

28 

25 

300 

155 

45 

45 

493 

4 93 

339B 

28 

25 

300 

156 

45 

45 

683 

683 

348B 

26 

25 

300 

154 

50 

50 

683 

683 

3579 

28 

25 

300 

144 

55 

55 

682 

682 


1 UJ 

1 0. 

>• 

J- 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

142 

60 

60 

632 

68 2 

144 

55 

55 

682 

682 

154 

46 

46 

683 

6 83 

154 

46 

46 

683 

683 

154 

45 

45 

683 

683 

154 

45 

45 

683 

683 

156 

45 

45 

493 

493 

156 

45 

45 

683 

683 

156 

45 

45 

683 

68 3 

156 

45 

45 

683 

683 

154 

50 

50 

683 

683 

154 

50 

50 

683 

683 

142 

60 

60 

682 

68 2 

139 

70 

70 • 

692 

692 


spandrel plate 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

3038 

28 

25 

28 

1- 

1/8 

■ 55 

132 

124 

312B 

28 

25 

28 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

3216 

28 

25 

28 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

330B 

26 

25 

28 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

339B 

28 

25 

28 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

3488 

28 

25 

28 

L- 

1/8 

36 

124 

124 

3576 

28 

25 

28 

1- 

1/8 

55 

124 

132 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

f- 

o 

z 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

13/16X16 

7/16 

0 

5110 

1311 

5210 

3/4 X16 

1/2 

0 

1511 

5210 

1411 

11/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

5/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1511 

7/8 X16 

7/16 

0 

5210 

1311 

5110 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT' DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3039 

26 

25 

27 

1- 

1/8 

55 

132 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

5110 

1311 

5210 

3128 

28 

25 

27 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1511 

5210 

1411 

3216 

28 

25 

27 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

3306 

28 

25 

27 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

5/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

3396 

28 

25 

27 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

3486 

28 

25 

27 

1- 

1/8 

36 

125 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1511 

3576 

28 

25 

27 

1- 

1/8 

55 

124 

132 

7/8 X16 

1/2 

5/1 6 

5210 

1311 

5110 







spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

2 

O 

-4 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

303B 

28 

25 

26 

1- 

1/4 

55 

132 

124 

7/8 X16 

7/16 

0 

5110 

1311 

5210 

312B 

28 

25 

26 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1511 

5210 

1411 

3218 

28 

25 

26 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

3306 

28 

25 

26 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

5/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

339B 

28 

25 

26 

1- 

1/4 

36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

3488 

28 

25 

26 

1- 

1/4 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1511 

3576 

28 

25 

26 

1- 

1/4 

55 

124 

132 

15/16X16 

1/2 

5/16 

5210 

1311 

5110 
























WORTHINGTON, SKILL! NG. HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT THE WQRLD TRADE CENTER 


TITLE EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


PATE 


6-21-67 


s £VlSIONS 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 





s' 

i 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSIJ 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

C$U 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

403B 

28 

25 

300 

133 

80 

80 

691 

692 

134 

70 

70 

682 

68 2 

134 

70 

70 

682 

682 

4128 

28 

25 

300 

135 

65 

65 

4 92 

6 82 

136 

65 

65 

492 

492 

137 

65 

65 

492 

492 

42 IB 

28 

25 

300 

143 

55 

55 

492 

' 492 

142 

55 

55 

492 

49 2 

141 

55 

55 

492 

492 

4308 

2Q 

25 

300 

141 

55 

$5 

442 

442 

141 

55 

55 

442 

4 42 

141 

50 

50 

442 

442 

439B 

28 

25 

300 

141 

46 

46 

492 

492 

142 

46 

46 

492 

49 2 

143 

45 

45 

492 

492 

448B 

28 

25 

300 

137 

50 

50 

492 

492 

136 

55 

55 

492 

492 

135 

55 

55 

492 

492 

457B 

28 

25 

300 

134 

65 

65 

682 

682 

134 

65 

65 

662 

68 2 

133 

70 

70 

681 

692 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT OETAIL 



T4 

FY4 

SCL 

SCR 

‘S\ 

o 

2 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403B 

28 

25 

28 

1- 

1/8 

60 

132 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

1013 

5210 

5010 

412B 

28 

25 

28 

1- 

1/8 

45 

124 

124 

5/8 XI6 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

421B 

28 

25 

28 

1- 

1/8 

42 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

5210 

430B 

28 

25 

28 

1- 

1/8 

36 

122 

122 

3/8 X13 

3/8 

0 

mi 

5210 

mi 

439B 

28 

25 

28 

1- 

1/8 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

5210 

44 8B 

28 

25 

28 

1- 

1/8 

36 

123 

124 

5/6 XI6 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

457B 

28 

25 

28 

1- 

1/8 

55 

124 

132 

13/16X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1013 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


SPANOREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403B 

28 

25 

27 

1~ 

1/8 

65 

13? 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

1013 

5210 

5010 

412B 

28 

25 

27 

1- 

1/8 

45 

124 

124 

5/0 X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

4216 

28 

25 

27 

1- 

1/8 

42 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

5210 

4306 

28 

25 

27 

1- 

1/8 

36 

122 

122 

3/8 X13 

3/8 

0 

1111 

5210 

1111 

439B 

28 

25 

27 

1- 

1/8 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/3 

0 

5210 

1111 

5210 

4488 

28 

25 

27 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

457B 

28 

25 

27 

1- 

1/8 

•55 

124 

132 

13/16X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1013 






SPAjmDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FYA 

SCL 

SCR 

NC 1 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403B 

28 

25 

26 

1- i/4 

65 

132 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

1013 

5210 

5010 

412B 

28 

25 

26 

1- 1/4 

45 

124 

124 

5/B X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

42 IB 

28 

25 

26 

1- 1/4 

42 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5210 

mi 

5210 

43 OB 

28 

25 

26 

1- 1/4 

36 

122 

122 

3/8 X13 

3/8 

0 

1111 

5210 

nil 

439B 

28 

25 

26 

1- 1/4 

36 

123 

123 

1/2 Xl6 

3/8 

0 

5210 

ini 

5210 

44 8B 

28 

25 

26 

1- 1/4 

36 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

4578 

28 

25 

26 

1- 1/4 

55 

124 

132 

13/16X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1013 


✓ v 



4-B1- 95 























WORTHINGTON, SKILL!NG, HELLE & iACKSON 


Civil fit Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


COLUMN 1 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


DATE 


6-21-67 


COLUMN 3 


PANEL NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

C$L 

TYPE 

FYL 

FV2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

2O0B 28 26 

210 

144 

65 

65 

692 

692 

544 

70 

70 

0 

0 

140 

70 

70 

692 

692 

400B 28 26 

210 

144 

70 

70 

6 92 

692 

544 

75 

75 

0 

0 

140 

75 

75 

692 

692 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

F Y4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

200B 

28 

26 

28 

1- 1/8 

50 

132 

132 

1- 1/0 X16 

9/16 

5/16 

1313 

5010 

5610 

400B 

28 

26 

28 

1- 1/8 

50 

132 

132 

1- 1/16X16 

9/16 

5/16 

1313 

5010 

5610 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

number 

FLOOR 

T A 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

MO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

200B 

28 

26 

27 

1- 1/8 

50 

133 

132 

. 1- 1/8 X16 

9/16 

5/16 

1313 

5010 

5610 

400 B 

28 

26 

27 

1- 1/8 

55 

132 

132 

1- 1/16X16 

9/16 

5/16 

1313 

5010 

5610 


















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


the world trade center 


Civil & Structural Engineers 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


6-21-67 


REVISIONS 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

109B 

29 

26 

300 

150 

50 

50 

683 

683 

152 

46 

46 

683 

68 3 

153 

45 

45 

683 

683 

1188 

29 

26 

300 

153 

50 

50 

6 83 

683 

153 

50 

50 

683 

6 83 

153 

50 

50 

683 

683 

1278 

29 

26 

300 

153 

50 

50 

683 

• 683 

153 

50 

50 

6 83 

68 3 

154 

50 

50 

683 

683 

1338 

29 

26 

300 

156 

50 

50 

6 83 

683 

156 

50 

50 

683 

6 83 

156 

50 

50 

683 

683 

142B 

29 

26 

300 

155 

50 

50 

683 

683 

154 

50 

50 

6 83 

68 3 

153 

50 

50 

683 

683 

1518 

29 

26 

300 

153 

50 

50 

6 63 

683 

152 

50 

50 

683 

6 83 

150 

50 

50 

683 

683 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOUR 


T 4 

PY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1098 

29 

26 

29 

1- 

1/8 

36 

124 

• 124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

1188 

29 

26 

29 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

1278 

29 

26 

29 

1- 

i/a 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5210 

133B 

29 

26 

29 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5110 

142B 

29 

26 

29 

1- 

1/8 

36 

124 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

15 IB 

29 

26 

29 

1- 

1/8 

36 

125 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 



SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NQ 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

. COL 3 

1098 

29 

26 

28 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

118B 

29 

26 

28 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

3/4 X 16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

127B 

29 

26 

. 28 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5210 

133B 

29 

26 

28 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

• 5110 

1428 

29 

26 

28 

1- 

1/8 

36 

124 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

1516 

29 

26 

28 

1- 

1/8 

36 

125 

124 

3/4 X 16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

number 

F LOQR 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NG 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

109B 

29 

26 

27 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

3/4 XI6 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

118B 

29 

26 

27 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

127B 

29 

26 

27 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 

5210 

1338 

29 

26 

27 

1- 

1/8 

42 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5110 

1428 

29 

26 

27 

1- 

1/8 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

15 IB 

29 

26 

27 

1- 

1/8 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

























Civil & Structural Engin&ers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

.TYPE 

TYPE 

PY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

F Y1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

209B 

29 

26 

300 

134 

65 

65 

682 

682 

135 

65 

65 

6-S2 

68 2 

135 

65 

65 

682 

682 

2188 

29 

26 

300 

143 

50 

50 

492 

492 

143 

50 

50 

492 

492 

143 

50 

50 

492 

492 

2276 

29 

26 

300 

141 

50 

50 

442 

• 492 

141 

50 

50 

442 

44 2 

141 

50 

50 

442 

442 

2336 

29 

26 

300 

141 

50 

50 

442 

442 

141 

50 

50 

442 

442 

141 

55 

55 

442 

442 

2428 

29 

26 

300 

143 

55 

55 

492 

492 

143 

55 

55 

492 

49 2 

143 

55 

55 

492 

492 

2 51B 

29 

26 

300 

135 

65 

65 

492 

492 

135 

65 

65 

492 

492 

134 

65 

65 

492 

492 


spandrel PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2096 

29 

26 

29 

1- 

1/8 

42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5010 

5210 

1212 

2186 

29 

26 

29 

1- 

1/8 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1611 

5210 

ini 

2276 

29 

26 

29 

1- 

1/8 

36 

123 

122 

3/8 XI5 

3/8 

0 

5110 

mi 

5210 

2336 

29 

26 

29 

1- 

1/8 

36 

122 

122 

3/8 X13 

3/8 

0 

5210 

mi 

5110 

242B 

29 

26 

29 

1- 

1/8 

36 

123 

123 

1/2 X 1 6 

3/8 

0 

1111 

5210 

1611 

25 IB 

29 

26 

29 

1- 

1/8 

45 

123 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

1212 

5210 

5010 



SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

209B 

29 

26 

28 

1- 

1/8 

45 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5010 

5210 

1212 

2163 

29 

26 

40 

1- 

1/S 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/6 

C 

1611 

5210 

1111 

227B 

29 

26 

28 

1- 

1/8 

36 

123 

122 

3/8 XI5 

3/8 

0 

5110 

1111 

5210 

233B 

29 

26 

28 

1- 

1/8 

36 

122 

122 

3/8 X14 

3/8 

0 

5210 

un 

5110 

2423 

29 

26 

28 

1- 

i/e 

36 

123 

123 

1/2 XI6 

3/8 

0 

nil 

5210 

1611 

251B 

29 

26 

28 

1- 

1/8 

45 

123 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

1212 

5210 

5010 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL NUMBER FLOOR 


2096 29 26 27 

2186 29 26 27 

227B 29 26 27 

2336 29 26 27 

2426 29 26 27 

25 IB 29 26 27 


FY4 SCL SCR 


45 124 124 

36 124 123 

36 123 122 

36 122 122 

36 123 123 

45 124 124 


NO 5 


U/16X16 
5/8 X16 
3/8 X16 
3/8 X14 
1/2 X16 
5/8 X16 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3/8 

0 

5010 

5210 

1212 

3/S 

0 

1611 

5210 

nn 

3/8 

0 

5110 

mi 

5210 

3/8 

0 

5210 

nn 

5110 

3/8 

0 

111! 

5210 

1611 

3/8 

0 

1212 

5210 

5010 


4-81- 98 























Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKIILING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


REVISIONS 


r 



(' 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 





PANEL 


-- 



— 

—.......... 



- - - -- 


———*•« 



PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 1 

PY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

3C9B 

29 

26 

300 

150 

50 

50 

683 

683 

152 50 

50 683 

68 3 

153 

50 

50 

683 

683 

318B 

29 

26 

300 

153 

45 

45 

6 83 

6 83 

153 45 

45 683 

6 83 

153 

45 

45 

683 

683 

327B 

29 

26 

300 

153 

45 

45 

683 

683 

153 45 

45 493 

49 3 

154 

45 

45 

493 

493 

333B 

29 

26 

300 

156 

45 

4 5 

6 83 

683 

156 45 

45 683 

6 83 

156 

45 

45 

683 

683 

3426 

29 

26 

300 

155 

45 

45 

683 

683 

154 46 

46 683 

68 3 

153 

46 

46 

683 

683 

35 IB 

29 

26 

300 

• 153 

50 

50 

683 

683 

152 50 

50 683 

683 

150 

50 

50 

683 

683 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

3098 

29 

26 

29 

1- 1/8 


36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 


1411 


5210 

318 B 

29 

26 

29 

1- 1/8 


36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

1411 


5210 


1411 

327B 

29 

26 

29 

1- 1/8 


36 

124 

124 

5/8 XI6 

1/2 

0 

5110 


1411 


5210 

333B 

29 

26 

29 

1- 1/8 


36 

• 124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

5210 


1411 


5110 

3428 

29 

■26 

29 

1- 1/8 


36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 


5210 


1411 

3 51B 

29 

26 

29 

1- 1/8 


36 

124 

124 

3/4 X 16 

7/16 

0 

5210 


1411 


5210 





SPANDREL 

PLATE 


NEEDMENTS 



SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 


F Y4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

309B 

29 

26 

28 

1- 1/8 


36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 


1411 


5210 

318B 

29 

26 

28 

1- 1/8 


3 6 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

1411 


5210 


1411 

327B 

29 

26 

28 

1- 1/8 


36 

124 

124 

5/8 X16 

1/2 

0 

5X10 


1411 


5210 

333 B 

29 

26 

28 

1“ 1/0 


36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

5210 


1411 


5110 

3428 

29 

26 

28 

1- 1/8 


36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 


5210 


1411 

35 IB 

29 

26 

28 

1- 1/8 


36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5210 


1411 


5210 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

309B 

29 

26 

27 

1- 1/8 


36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 


1411 


5210 

318B 

29 

26 

27 

1- 1/8 


36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 


5210 


1411 

327B 

29 

26 

27 

1- 1/8 


36 

124 

124 

5/B X16 

1/2 

0 

5110 


1411 


5210 

333B 

29 

26 

27 

1- 1/8 


36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

5210 


1411 


5110 

342B 

29 

26 

27 

1- 1/B 


36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

14U 


5210 


1411 

351B 

29 

26 

27 

1- 1/8 


36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 


1411 


5210 





















WORTH! 

NGTON, SKILLING, HELLE & 

JACKSON 

Civil & Structural Engineers 




PROJECT TH£ 

WORLO TRADE CENTER 


TITLE EXTERIOR 

WALL PANEL SCHEDULE 

DATE 

6-21-67 


COLUMN .3 


CSL TYPE FYl FY2 CSU CSL 

682 135 70 70 682 682 

492 143 55 55 492 492 

442 141 55 55 442 442 

442 141 50 50 442 442 

492 143 45 45 492 492 

492 134 60 60 492 682 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

409B 

29 

26 

29 

1- 1/8 

46 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5010 

5210 

1212 

4188 

29 

26 

29 

1- 1/8 

42 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1611 

5210 

1111 

42 7B 

29 

26 

29 

1- 1/8 

36 

123 

122 

3/8 X15 

3/6 

0 

5110 

mi 

5210 

433B 

29 

26 

29 

1- 1/8 

36 

122 

123 

3/8 X1 5 

3/8 

0 

5210 

mi 

5110 

442B 

29 

26 

29 

1- 1/8 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

mi 

5210 

1611 

451B 

29 

26 

29 

1- 1/8 

42 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

1212 

5210 

5010 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

409B 

29 

26 

28 

1- 

1/S 

46 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5010 

5210 

1212 

418B 

29 

26 

28 

1- 

1/8 

42 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1611 

5210 

1111 

42 7B 

29 

26 

28 

1- 

1/8 

36 

123 

122 

3/8 X15 

3/6 

0 

5110 

1X11 

5210 

433B 

29 

26 

28 

1- 

1/6 

36 

122 

123 

3/8 X15 

3/8 

0 

5210 

mi 

5110 

4426 

29 

26 

28 

1- 

1/8 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1X11 

5210 

1611 

45 IB 

29 

26 

28 

1- 

1/8 

42 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

1212 

5210 

5010 


SEAT 0ETA1L 


COL 1 COL 2 COL 3 


5010 5210 1212 
1611 5210 1111 
5110 1111 5210 
5210 1111 5110 
1111 5210 1611 
1212 5210 5010 


SPANDREL PLATE WELDMENTS 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 

409B 

29 

26 

27 

1- 

i/8 

50 

124 

124 

11/16X16 

3/e 

0 

418B 

29 

26 

27 

1— 

1/8 

42 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

427B 

29 

26 

27 

1- 

1/8 

36 

123 

122 

3/8 XI5 

3/8 

0 

433B 

29 

26 

27 

1- 

1/8 

36 

122 

123 

3/8 X15 

3/8 

0 

442B 

29 

26 

27 

1- 

1/8 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

45 IB 

29 

26 

27 

1- 

1/8 

42 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 


REVISIONS 

























WORTHINGTON 

, SKILLING, HELLE 

& JACKSON 

PROJECT THE K0RLD 

TRADE CENTER 

« 


title 

EXT? 



COLUMN 

1 


PANEL NUMBER 

TYPE TYPE 

PV1 

FY2 

csu 

CSL 

1006 29 27 

3000 29 27 

210 140 

210 140 

65 

75 

65 

75 

692 

692 

692 

692 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

1000 

29 

27 

29 

1- 1/8 

50 

132 

132 

3000 

29 

27 

29 

1- 1/8 

50 

132 

132 





SPANDREL 

PLATE 


panel 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

100B 

29 27 

28 

1- 1/8 

50 

132 

132 

3Q0B 

29 27 

28 

1- 1/8 

50 

132 

132 


Civil .& Structural Engineers 


DATE 


:RIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


6-21-67 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

544 

65 

65 

0 

0 

144 

60 

60 

692 

692 

544 

75 

75 

0 

0 

144 

65 

65 

692 

692 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/16X16 

1/2 

5/16 

5410 

5010 

1313 

X 16 

1/2 

5/16 

5410 

5010 

1313 


WELDMENTS SEAT OETAIL 



ND 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1- 

1/16X16 

1/2 

5/16 

5410 

5010 

1313 

1 

X16 

1/2 

5/16 

5410 

5010 

1313 


4-B1-101 


















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


Civil & Structural Engineers 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 





PANEL 

— - ——• 

— 



*— 

---— 


- ■— 


— 

■—■ 


PANEL 

number 

TVPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 1 

FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

106B 

30 

27 

300 

147 

50 

50 

682 

682 

147 50 

50 682 

682 

149 

50 50 

682 

683 

11 SB 

30 

27 

300 

153 

50 

50 

6 83 

683 

153 50 

50 683 

6 83 

153 

50 50 

683 

683 

124B 

30 

27 

300' 

153 

50 

50 

683 

683 

153 50 

50 683 

68 3 

153 

50 50 

683 

683 

136B 

30 

27 

300 

155 

50 

50 

683 

683 

155 50 

50 683 

6 83 

155 

50 50 

683 

683 

145B 

30 

27 

300 

153 

50 

50 

683 

683 

153 50 

50 683 

683 

153 

50 50 

683 

683 

154B 

30 

27 

300 

149 

50 

50 

682 

683 

147 50 

50 682 

6 82 

147 

50 50 

682 

682 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

106B 

30 

27 

30 

l- l/a 


36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1311 

5110 


1411 

USB 

30 

27 

30 

1- 1/ii 


36 

3 24 

124 

3/4 X 16 

1/2 

0 

5110 

1411 


5110 

124B 

30 

27 

30 

1- 1/b 


36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 


1411 

I36B 

30 

27 

30 

1- 1/8 


36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5110 


1411 

145B 

30 

27 

30 

1- 1/8 


36 

124 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 


5110 

154B 

30 

27 

30 

1- 1/3 


36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1411 

5110 


1311 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAZL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL' 3 

•106B 

30 

27 

29 

1- 1/8 


36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1311 

5110 


1411 

U5B 

30 

27 

29 

1- 1/8 


36 

124 

124 

3/4 XI6 

1/2 

0 

5110 

1411 


5110 

124B 

30 

27 

29 

1- 1/8 


36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 


1411 

136B 

30 

27 

29 

1- 1/8 


36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5110 


1411 

145B 

30 

27 

29 

1- 1/8 


36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 


5110 

1548 

30 

27 

29 

1- 1/8 


36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1411 

5110 


1311 





SPANDREL 

PLATE 


WELOMENTS 



SEAT DETAIL' 


PANEL 

NUMBER 

floor 

T 4 


FY4 

SCL 

5CR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

106B 

30 

27 

28 

1/8 


36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1311 

5110 


1411 

115B 

30 

27 

28 

1- 1/8 


36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 


5110 

124B 

30 

27 

28 

1" 1/8 


36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 


1411 

136 B 

30 

27 

28 

1- 1/8 


36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5110 


1411 

145B 

30 

27 

• 28 

1- 1/8 


36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

5110 

1411 


5110 

154B 

30 

27 

28 

1- 1/8 


36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1411 

5110 


1311 

























Civil fit Structural Engineers 



1EVISIONS 





WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


the world trade center 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


COLUMN I COLUMN 2 COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

type 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CS L 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

206B 

30 

27 

300 

133 

63 

65 

681 

682 

134 

65 

65 

682 

68 2 

134 

65 

65 

682 

682 

215B 

30 

27 

300 

138 

55 

55 

492 

4 92 

140 

55 

55 

492 

492 

141 

55 

55 

492 

492 

2246 

30 

27 

300 

140 

50 

50 

492 

492 

140 

50 

50 

492 

49 2 

140 

50 

50 

492 

492 

2368 

30 

27 

300 

140 

55 

55 

442 

442 

140 

55 

55 

442 

442 

140 

55 

55 

442 

492 

245B 

30 

27 

300 

141 

55 

55 

492 

492 

140 

55 

55 

492 

49 2 

138 

60 

60 

492 

492 

254B 

30 

27 

300 

134 

70 

70 

492 

492 

134 

70 

70 

492 

4 92 

133 

70 

70 

491 

682 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR, 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NQ 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

206B 

30 

27 

30 

1- 1/8 

45 

124 

124 

11/16X16 

3/B 

0 

5110 

1212 

5110 

2158 

30 

27 

30 

1- 1/8 

42 

124 

123 

5/8 Xl6 

3/8 

0 

1212 

5510 

5110 

2246 

30 

27 

30 

i- 1/8 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

ini 

5110 

1111 

236 B 

30 

27 

30 

1- 1/8 

36 

122 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

nil 

5110 

nu 

2453 

30 

27 

30 

1- 1/8 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

2548 

30 

27 

30 

1- 1/8 

46 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T4' 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NG 6 

c 

z 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

206B 

30 

27 

29 

1- 1/8 

45 

124 

124 

11/16X16 

3/e 

r> 

5110 

1212 

5110 

2158 

30 

27 

29 

1- 1/8 

42 

124 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 ■ 

1212 

5510 

5110 

224B 

30 

27 

29 

1- 1/8 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

nn 

5110 

nil 

236B 

30 

27 

29 

1- 1/S 

36 

122 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

nil 

5110 

nil 

245B 

30 

27 

29 

1- 1/8 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

254B 

30 

27 

29 

1- 1/8 

46 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 







SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

206B 

30 

27 

28 

1- 

1/8 

45 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 

215 B 

30 

27 

28 

1- 

1/8 

42 

124 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

1212 

5510 

5110 

224B 

30 

27 

28 

1- 

1/8 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

nu 

5110 

nil 

2368 

30 

27 

28 

1- 

1/8 

36 

122 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

nil 

51 LO 

nil 

245B 

30 

27 

28 

1- 

i/a 

42 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

254B 

30 

27 

28 

1- 

i/8 

46 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 


6-21-67 



i 




























Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HEL.LE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE. CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 1 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

306B 

30 

27 

300 

147 

55 

55 

662 

682 

315B 

30 

27 

300 

153 

46 

46 

683 

6 83 

324B 

30 

27 

300 

153 

45 

45 

683 

• 683 

3368 

30 

27 

300 

155 

45 

45 

683 

683 

3458 

30 

27 

300 

153 

50 

50 

683 

683 

3548 

30 

27 

300 

149 

55 

55 

682 

683 






SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

306B 

30 

27 

30 

1- 1/8 

36 

124 

124 

315B 

30 

27 

30 

1- 1/8 

36 

124 

124 

324B 

30 

27 . 

30 

1- 1/8 

36 

124 

124 

3368 

30 

27 

30 

1- 1/8 

36 

124 

124 

345B 

30 

27 

30 

1- 1/8 

36 

124 

124 

3 54B 

30 

27 

30 

1- 1/8 

42 

124 

124 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

— 

SPANDREL 

T 4 FY4 

PLATE 

SCL 

SCR 

306B 

30 

27 

29 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

315B 

30 

27 

29 

1- 

1/8 

36 

' 124 

124 

324B 

30 

27 

29 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

3366 

30 

27 

29 

1- 

1/8 

3 6 

124 

124 

345B 

30 

27 

29 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

354B 

30 

27 

29 

1- 

1/8 

42 

124 

124 







SPANDR EL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

306B 

30 

27 

28 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

315B 

30 

27 

28 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

324B 

30 

27 

28 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

336B 

30 

27 

28 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

345B 

30 

27 

28 

1- 

i/e 

36 

124 

124 

354B 

30 

27 

28 

1- 

1/8 

42 

124 

124 


COLUMN 2 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

147 

55 

55 

682 

682 

153 

46 

46 

683 

6 83 

153 

45 

45 

683 

683 

155 

45 

45 

683 

6 83 

153 

50 

50 

683 

68 3 

147 

55 

55 

682 

6 82 


WELDMENTS 

NO 5 

NO 6 

r- 

o 

z 

11/16X16 

7/16 

0 

11/16X16 

1/2 

0 

5/8 X16 

1/2 

0 

3/4 X 16 

1/2 

0 

3/4 X16 

1/2 

0 

11/16X16 

7/16 

0 


WELDMENTS 

MO 5 

NO 6 

NO 7 

11/16X16 

7/16 

0 

11/16X16 

1/2 

0 

11/16X16 

1/2 

0 

3/4 X16 

1/2 

0 

13/16X16 

1/2 

0 

3/4 X16 

7/16 

0 


WELDMENTS 


1 

2 

o 

Iwft 

NO 6 

NO 

11/16*16 

7/16 

0 

3/4 X16 

1/2 

0 

11/16X16 

1/2 

0 

3/4 X16 

1/2 

0 

13/16X16 

1/2 

0 

3/4 X16 

7/16 

0 


3 



COLUMN 

3 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

149 

50 

50 

682 

683 

153 

45 

45 

683 

683 

153 

45 

45 

683 

6 B3 

155 

45 

45 

683 

683 

153 

50 

50 

683 

683 

147 

55 

55 

682 

662 


SEAT DETAIL 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1311 

5110 

1411 

5110 

1411 

5110 

1411 

5110 

1411 

1411 

5110 

1411 

5110 

1411 

5110 

1411 

5110 

1311 


SEAT DETAIL 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1311 

5110 

1411 

5110 

1411 

5110 

1411 

5110 

1411 

1411 

5110 

1411 

5110 

1411 

5110 

1411 

5110 

1311 


SEAT DETAIL 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1311 

5110 

1411 

5110 

1411 

5110 

1411 

5110 

1411 

1411 

5110 

1411 

51 10 

1411 

5110 

1411 

5110 























Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 

project THE HQRLD TRADE CENTER T ‘ TLE EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE j date 6 -21-67 





PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 


—— — — 

——— 

■-—— 

. ——— 

— — — 

—- — 

— — — 

——— 

— —— 

_ — 

— — 

— 

— 

— — 

— 

— 

— —— 

— 

4068 

30 

27 

300 

133 

70 

70 

681 

682 

134 

70 

70 

682 

68 2 

134 

70 

70 

682 

682 

4158 

30 

27 

300 

L 38 

60 

60 

4 92 

492 

140 

60 

60 

492 

492 

141 

55 

55 

4 92 

492 

4248 

30 

27 

300 

140 

55 

55 

492 

492 

140 

55 

55 

442 

49 2 

140 

55 

55 

442 

492 

4368 

30 

27 

300 

140 

50 

50 

442 

492 

140 

50 

50 

442 

4 92 

140 

50 

50 

492 

492 

4458 

30 

27 

300 

141 

45 

45 

492 

492 

140 

46 

46 

492 

49 2 

138 

50 

50 

492 

492 

4548 

30 

27 

300 

134 

60 

60 

492 

682 

134 

60 

60 

492 

6ti2 

133 

60 

60 

681 

682 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4063 

30 

27 

30 

1- 

1/8 

50 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 

415B 

30 

27 

30 

1- 

1/8 

42 

124 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1212 

5510 

5110 

424B 

30 

27 

30 

1- 

x/a 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

mi 

5110 

mi 

436B 

30 

27 

30 

1- 

1/8 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

mi 

5110 

mi 

44 5B 

30 

27 

30 

1- 

1/8 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

5310 

1212 

4548 

30 

27 

30 

1- 

1/8 

42 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 


5PANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL NUMBER 

F LOOR 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

406B 

30 

27 

29 

1- 

1/8 

50 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 

4158 

30 

27 

29 

1- 

1/8 

42 

124 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

1212 

5510 

5110 

4248 

30 

27 

29 

1- 

1/8 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

llll 

5110 

1111 

436B 

30 

27 

29 

1- 

1/8 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

mi 

5110 

1111 

4458 

30 

27 

29 

1- 

1/8 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

5310 

1212 

4548 

30 

27 

29 

1- 

1/8 

42 

124 

124 

5/3 X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 







SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

406B 

30 

27 

28 

1- 

1/8 

50 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 

415B 

30 

27 

28 

1- 

1/8 

42 

124 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

1212 

5510 

5110 

424B 

30 

27 

28 

1- 

1/8 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1111 

5110 

mi 

436B 

30 

27 

28 

1- 

1/8 

36 

123 

123 

7/16XL6 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

445B 

30 

27 

28 

1- 

1/8 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

5310 

1212 

454B 

30 

27 

28 

1- 

1/8 

42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 

























Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE. &. JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 


PANEL NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

200B 30 28 

210 

144 

65 

65 

692 

692 

544 

70 

70 

0 

0 

139 

70 

70 

692 

692 

400B 30 28 

210 

144 

70 

70 

6 92 

6 92 

544 

75 

75 

0 

0 

139 

75 

75 

692 

692 


v 






. spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

floor 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

200B 

30 

28 

30 

1- 1/0 

50 

132 

132 

1- 1/16X16 

1/2 

5/16 

1313 

5010 

5610 

4006 

30 

28 

30 

1- 1/8 

55 

132 

132 

1- 1/16X16 

1/2 

5/16 

1313 

5010 

5610 






spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


panel 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

200B 

30 

28. 

29 

1- 1/8 

50 

132 

132 

1- 1/16X16 

9/16 

5/16 

1313 

5010 

5610 

400B 

30 

28 

29 

■1“ 1/8 

55 

132 

132 . 

1- 1/16X16 

1/2 

5/16 

1313 

5010 

5610 

















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE-& JACKSON 

PROJECT TH£ world trade CENTER T1TUE EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE I DATE 6-21—67 







COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 



























1 




mm mi wm • 









PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FYl. 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

103B 

31 

28 

300 

. 138 

60 

60 

682 

692 

141 

55 

55 

682 

682 

144 

50 

50 

682 

682 

112B 

31 

28 

300 

153 

46 

46 

683 

683 

153 

46 

46 

683 

6 83 

153 

50 

50 

683 

683 

1218 

31 

28 

300 

153 

50 

50 

683 

■ 683 

153 

50 

50 

683 

68 3 

153 

50 

50 

683 

683 

130B 

31 

28 

300 

153 

50 

50 

493 

683 

154 

50 

50 

493 

6 83 

154 

50 

50 

683 

663 

1398 

31 

28 

300 

154 

50 

50 

683 

683 

154 

50 

50 

683 

68 3 

154 

50 

50 

683 

683 

I486 

31 

28 

300 

153 

50 

50 

683 

683 

153 

50 

50 

683 

6 83 

153 

50 

50 

683 

683 

157B 

31 

28 

300 

144 

55 

55 

682 

682 

141 

55 

55 

682 

68 2 

138 

65 

65 

692 

692 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

103B 

31 

28 

31 

1- 1/8 

46 

132 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

5110 

1311 

5210 

1128 

31 

28 

31 

1- 1/8 

36 

124 

124 

3/4 XI6 

1/2 

0 

1511 

5210 

1411 

1218 

31 

28 

31 

1“ 1/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

130B 

31 

28 

31 

1- 1/8 

36 

124 

124 

5/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

139B 

31 

28 

31 

1- 1/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

1488 

31 

28 

31 

1- 1/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1511 

157B 

31 

28 

31 

1- 1/8 

50 

124 

132 

7/8 X16 

7/16 

0 

5210 

1311 

5110 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


SPANDREL 

PLATE 


W6L0MENTS 


SEAT DETAIL 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

103B 

31 

28 

30 

1- 

1/8 

46 

132 

124 

7/8 X16 

7/16 

0 

5110 

1311 

5210 

112B 

31 

28 

30 

1- 

1/8 

. 36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1511 

5210 

1411 

12 IB 

31 

28 

30 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

3/4 XI6 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

130B 

31 

28 

30 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

5/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

1398 

31 

28 

30 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

1488 

31 

28 

30 

1- 

1/8 

36 

125 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1511 

1578 

31 

28 

30 

1- 

1/8 

50 

124 

132 

7/8 X16 

7/16 

0 

5210 

1311 

5110 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


SPANDREL 

PLATE 


weldments 


SEAT DETAIL 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

, NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

103B 

31 

28 

29 

1- 

1/3 

46 

132 

124 

7/8 X16 

7/16 

0 

5110 

1311 

5210 

112B 

31 

28 

29 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1511 

5210 

1411 

121B 

31 

28 

29 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

1308 

31 

28 

29 

1- 

- 1/8 ■ 

36 

124 

124 

5/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

1398 

31 

28 . 

29 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

c 

5210 

1411 

5210 

146B 

31 

28 

29 

1- 

1/8 

36 

125 

125 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1511 

157B 

31 

28 

29 

1- 

1/8 

50 

124 

132 

7/8 X16 

7/16 

0 

5210 

1311 

5110 























WORTHINGTON, SKIJ.LING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


the world trade center 


Civil & Structural Engineers 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


REVISIONS 


COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 

PANEL - - - 

PANEL NUMBER TYPE TYPE FYI FY2 CSU CSL TYPE FY1 FY2 CSU CS L TYPE FY1 FY2 CSU CSL 


203B 

31 

28 

300 

132 

75 

75 

681 

691 

133 

70 

70 

681 

68 2 

133 

70 

70 

681 

682 

212B 

31 

28 

300 

134 

65 

65 

492 

6 82 

135 

60 

60 

492 

4 92 

136 

60 

60 

492 

492 

221B 

31 

28 

300 

142 

50 

50 

492 

• 492 

141 

50 

50 

492 

49 2 

141 

50 

50 

492 

492 

2 30B 

31 

28 

300 

140 

50 

50 

442 

442 

140 

50 

50 

442 

442 

140 

50 

50 

442 

442 

239B 

31 

28 

300 

141 

55 

55 

492 

492 

141 

55 

55 

492 

49 2 

142 

55 

55 

492 

492 

248B 

31 

28 

300 

136 

65 

65 

492 

492 

135 

65 

65 

49 2 

4 92 

134 

65 

65 

492 

492 

257B 

31 

28 

300 

133 

70 

70 

491 

682 

133 

70 

70 

491 

68 2 

132 

80 

80 

681 

681 


SPAjmUREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 






st ri 


PANEL NUMBER FLOOR 


NO 5 


NU 6 NO 7 


COL 1 COL 2 COL 3 


2038 

31 

28 

31 

1- 

1/8 

60 

132 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

1013 

5210 

5010 

212S 

31 

28 

31 

1- 

1/8 

42 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

22 IB 

31 

28 

31 

1- 

1/3 

36 

123 

123 

• 1/2 X16 

3/8 

0 

5210 

mi 

5210 

2306 

31 

28 

31 

1- 

1/8 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

nil 

5210 

nn 

239B 

31 

28 

31 

1- 

1/8 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

5210 

24 BB 

31 

28 

31 

1- 

1/6 

45 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5210 

5010 

5210 

2578 

31 

28 

31 

1- 

1/3 

60 

124 

132 

3/4 X16 

3/8 

0 

5010 

5210 

1013 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NQ 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

203S 

31 

28 

30 

1- 

1/8 

60 

132 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

1013 

5210 

5010 

2120 

31 

28 

30 

1- 

1/8 

42 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

22 IB 

31 

28 

30 

1- 

1/8 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5210 

mi 

5210 

2308 

31 

28 

30 

1- 

1/8 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1111 

5210 

ini 

2398 

31 

28 

30 

1- 

1/8 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

5210 

mi 

5210 

248B 

31 

28 

30 

1- 

1/S 

45 

123 

123 

9/16X16 

*5/16 

0 

5210 

5010 

5210 

2576 

31 

28 

30 

1- 

1/8 

60 

124 

132 

3/4 X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1013 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

203B 

31 

28 

29 

1- 

1/8 

60 

132 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

1013 

5210 

5010 

2128 

31 

28 

29 

1- 

1/8 

42 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 • 

5210 

5010 

5210 

221B 

31 

28 

29 

1- 

1/8 

36 

123 

123 

.1/2 X16 

3/8 

0 

5210 

1111 

5210 

230B 

31 

28 

29 

1- 

1/8 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

mi 

5210 

nil 

239B 

31 

28 

29 

1- 

1/8 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

5210 

mi 

5210 

2488 

31 

28 

29 

1- 

1/8 

45 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5210 

5010 

5210 

257B 

31 

28 

29 

1- 

1/8 

60 

124 

132 

3/4 X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1013 


4-B1-108 























WORTHINGTON 

, SKILLING, HELLE 

& JACKSON 

Civil & Structural 

Engineers 




PROJECT 







TJTL.E 








DATE 


THE 

WORLD 

TRADE 

CENTER * 




EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 





6-21—67 i 






COLUMN 1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 





































PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE PY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 


303B 

31 

28 

300 

138 

65 

65 

682 

682 

i41 60 

60 682 

68 2 

144 

55 55 

682 

682 


312 B 

31 

28 

300 

153 ■ 

50 

50 

6 83 

6 83 

153 50 

50 683 

6 83 

153 

46 46 

683 

683 


3218 

31 

28 

300 

153 

45 

.45 

683 

683 

153 45 

45 683 

68 3 

153 

45 45 

683 

683 


330B 

31 

28 

300 

153 

45 

45 

493 

493 

154 45 

45 493 

4 93 

154 

45 45 

493 

683 


339B 

31 

28 

300 

154 

45 

45 

683 

683 

154 45 

45 683 

68 3 

154 

45 45 

683 

683 


3486 

31 

28 

300 

153 

50 

50 

683 

6 83 

153 50 

50 683 

6 83 

153 

50 50 

683 

683 


35TB 

31 

28 

300 

144 

60 

60 

682 

682 

141 60 

60 682 

68 2 

138 

70 70 

692 

692 

A 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 


3038 

31 

28 

31 

l- i/a 


50 

132 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

5110 

1311 


5210 

• ; 

3128 

31 

28 

31 

1- 1/8 


36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

1511 

5210 


1411 

7 

321B 

31 

28 

31 

1- 1/8 


36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 


5210 

K 

330B 

31 

28 

31 

1- 1/3 


36 

124 

124 

5/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 


1411 


339B 

31 

28 

.31 

1- 1/8 


36 

124 

124 

3/^ X16 

1/.2 

0 

5210 

1411 


5210 


348B 

31 

28 

31 

1- 1/3 


36 

124 

124 

3/4 X16 

172 

0 

1411 

5210 


1511 

• 

35TB 

31 

28 

31 

l- i/a 


55 

124 

132 

7/8 X16 

7/16 

0 

5210 

1311 


5110 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


i 

PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

14 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 


303B 

31 

28 

30 

1- 1/8 


56 

132 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

5110 

1311 


5210 

J 

312 B 

31 

28 

30 

1- 1/S 


36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

1511 

5210 


1411 

H 

32 IB 

31 

28 

30 

1- 1/8 


36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 


5210 


330S 

31 

28 . 

30. 

1- 1/8 


. 36 

124 

124 

5/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 


1411 


339B 

31 

28 

30 

1- 1/8 


36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 


5210 


348B 

31 

28 

30 

1- 1/8 


36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 


1511 


357B 

31 

28 

30 

1- 1/8 


55 

124 

132 

7/8 X16 

7/16 

0 

5210 

1311 


5110 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


* 

PANEL 

NUM8ER 

FLOOR 

T4 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

. 

303B 

31 

28. 

29 

1- 1/8 


55 

132 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

5110 

1311 


5210 


312B 

31 

28 

29 

1- 1/S 


36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

1511 

5210 


1411 


321B 

31 

28 

29 

1- 1/8 


36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 


5210 


3308 

31 

28 

29 

1- 1/8 


36 

124 

124 

5/8 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 


1411 


339B 

31 

28 • 

29 

1- 1/8 


36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 


5210 


348B 

31 

28 

29 

1- 1/8 


36 

124 

124 

13/16X16 

1/2 

0 

1411 

5210 


1511 


357B 

31 

28 

29 

1- 1/8 


55 

124 

132 

7/8 X16 

7/16 

0 

5210 

1311 


5110 

' 


4-B1-109 























WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


title 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


PANEL 

number 

PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 2 



COLUMN 

3 


TYPE | 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 1 

=Y2 CSU 

CSL 

TYPE 

PY1 

FY2 

CSU 

CSL 

403B 

31 

28 

300 

132 

60 

80 

681 

691 

133 

75 

75 681 

68 2 

133 

75 

75 

681 

682 

412B 

31 

28 

300 

134 

70 

70 

492 

492 

135 

65 

65 492 

492 

136 

65 

65 

492 

492 

421B 

31 

28 

300 

142 

55 

55 

492 

492 

141 

55 

55 492 

49 2 

141 

55 

55 

492 

492 

430B 

31 

28 

300 

140 

55 

55 

442 

442 

140 

55 

55 442 

4 42 

140 

55 

55 

442 

442 

439B 

31 

28 

300 

141 

46 

46 

492 

492 

141 

^5 

45 492 

49 2 

142 

43 

45 

492 

492 

44 8 B 

31 

28 

300 

136 

55 

55 

492 

4 92 

135 

55 

55 492 

492 

134 

55 

55 

492 

492 

457B 

31 

28 

300 

133 

65 

65 

681 

682 

133 

65 

65 681 

68 2 

132 

70 

70 

681 

681 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOO R 

T4 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403B 

31 

28 

31 

l- 1/6 


65 

132 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

1013 


5210 


5010 

412B 

31 

28 

31 

1- 1/8 


45 

124 

124 

5/8 

X16 

3/8 

0 

5210 


5010 


5210 

421 B 

31 

28 

31 

1- 1/8 


42 

123 

123 

1/2 

X16 

3/8 

0 

5210 


1111 


5210 

430B 

31 

28 

31 

1- 1/8 


36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

1111 


5210 


1111 

4398 

31 

28 

31 

1- 1/8 


36 

123 

123 

1/2 

X16 

3/8 

0 

5210 


1111 


5210 

44BB 

31 

28 

31 

1- 1/8 


42 

123 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 


5010 


5210 

457 B 

31 

28 

31 

1^- 1/8 


55 

124 

132 

3/4 

X16 

7/16 

0 

5010 


5210 


1013 


DATE 


6-21-67 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4038 

31 

28 

30 

1- 1/8 

65 

132 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

1013 

5210 

5010 

4128 

31 

28 

30 

1- 1/8 

46 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

42 IB 

31 

28 

30 • 

1- 1/8 

42 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5210 

mi 

5210 

430 B 

31 

28 

30 

1- 1/8 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

1111 

5210 

mi 

4398 

31 

28 

30 

1- 1/8 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/B 

0 

5210 

mi 

5210 

44 8 B 

31 

28 

30 

1- 1/8 

42 

123 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

4573 

31 

28 

30 

1- 1/8 

55 

124 

132 

3/4 X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1013 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO fe 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403B 

31 

28 

29 

1- 1/8 

65 

132 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

1013 

5210 

5010 

412B 

31 

28 

29 

1- 1/8 

46 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

42 IB 

31 

28 

29 

1- 1/8 

42 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

• 5210 

1111 

5210 

4308 

31 

28 

29 

1- 1/8 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1111 

5210 

1111 

439B 

31 

28 

29 

1- 1/8 

36 

.123 

123 

1/2 X16 

3/B 

0 

5210 

nil 

5210 

44 8B 

31 

28 

29 

1- 1/8 

42 

123 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

457B 

31 

28 

29 

1- 1/8 

55 

124 

132 

3/4 X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1013 






















REVISIONS 



WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil St Structural Engineers 


PROJECT 


the world trade center 


COLUMN 1 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


6-21-67 


COLUMN 3 


PANEL NUMBER 

PANEL 

TYPE 

type' 

FYI 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

100B 31 29 

210 

139 

63 

65 

692 

692 

543 

65 

65 

0 

0 

143 

60 

60 

692 

692 

300B 31 29 

210 

139 

73 

75 

6 92 

6 92 

543 

75 

75 

0 

0 

143 

70 

70 

692 

692 


SPANDREL PLATE 


weldments 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

F Y4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

100B 

31 29 

:u 

1- 1/ii 

30 

132 

132 

I 

XJ. 6 1/2 

3/16 

3410 

5010 

1313 

300B 

31 29 

31 

l- 1/a 

30 

132 

132 

I 

X16 1/2 

3/16 

5410 

5010 

1313 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


^TROFess?^^ 

f /<o / * 

Hf, 1 

f (Vi 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

100B 

31 

29 

30 

1- 1/8 

50 

132 

132 

1 X16 

1/2 

5/16 

5410 

5010 

1313 

3009 

31 

29 

30 

1- 1/8 

50 

132 

132 

1 X16 

1/2 

5/16 

5410 

5010 

1313 


4-61-111. 















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


the world trade center 


t, tle £XTERiqr wall p A |M EL SCHEDULE 


OATE 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

1Q9B 

32 

29 

300 

USB 

32 

29 

300 

127B 

32 

29 

300 

1336 

32 

29 

300 

1426 

32 

29 

30 0 

1516 

32 

29 

300 


TYPE 

m 

FY2 

CSU 

CSL 

150 

50 

50 

682 

683 

152 

50 

50 

683 

6 83 

152 

50 

50 

683 

• 683 

154 

50 

50 

6 83 

683 

153 

50 

'50 

683 

683 

152 

50 

50 

683 

6 83 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

150 

46 

46 

683 

68 3 

152 

50 

50 

683 

6 83 

152 

50 

50 

493 

68 3 

154 

50 

50 

683 

6 83 

153 

50 

50 

683 

68 3 

150 

50 

50 

683 

6 83 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

152 

46 

46 

683 

683 

152 

50 

50 

683 

683 

153 

50 

50 

493 

683 

154 

50 

50 

683 

683 

152 

50 

50 

683 

683 

150 

50 

50 

682 

683 


6-21-67 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DE TAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

FY4 

$ci 

SCR 

NO 5 

ND 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

109B 

32 

29 

32 

1- 1/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

118B 

32 

29 

32 

1- 1/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

1411 

1278 

32 

29 

32 

1- 1/8 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

5110 

141 1 

5210 

1338 

32 

29 

32 

1- 1/8 

36 

124 

124 

11716X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5110 

142B 

32 

29 

32 

i- l/e 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

1411 

15 1B 

32 

29 

32 

1- 1/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 


PANEL 

NUMBER 

F LOO R 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


c 

SEAT DETAIL 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 ' 

NO 6 

r~- 

o 

z 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

109B 

32 

29 

31 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

118B 

32 

29 

31 

1- 

1/B 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

1411 

127B 

32 

29 

31 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

5/8 XI6 

7/16 

0 

5110 

141 1 

5210 

133B 

32 

29 

31 

1~ 

1/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5110 

1426 

32 

29 

31 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5210 

1411 

15 IB 

32 

29 

31 

1“ 

1/6 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 


PANEL 

NUMBER 

floor 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


seat detail 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

' NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL .U 

COL 3 

1093 

32 

29 

30 

1- 1/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

116B 

32 

29 

30 

l- i/a 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

1411 

127B 

32 

29 

30 

1- 1/8 

36 

124 

124 

5/6 X16 

7/16 

0 

5110 

1411 

5210 

133B 

32 

29 

30 

1- 1/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5110 

1428 

32 

29 

30 

1- 1/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

52 K 

1411 

15 1B 

32 

29 

■ 30 

1- 1/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 





















Civil & Structural Engineers 



WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TJT4E 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


REVISIONS 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

type 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

2096 

32 

29 

300 

133 

63 

65 

681 

682 

134 

65 

65 

492 

68 2 

134 

65 

65 

492 

682 

218B 

32 

29 

300 

141 

50 

50 

492 

492 

141 

50 

50 

492 

492 

141 

50 

50 

492 

492 

227B 

32 

29 

300 

139 

50 

50 

442 

442 

139 

50 

50 

442 

44 2 

139 

50 

50 

442 

442 

2336 

32 

29 

300 

139 

50- 

50 

442 

442 

139 

55 

55 

442 

442 

139 

55 

55 

442 

442 

242B 

32 

29 

300 

141 

55 

55 

492 

492 

141 

55 

55 

492 

49 2 

141 

55 

55 

492 

492 

2516 

32 

29 

300 

134 

65 

65 

492 

4 92 

134 

65 

65 

492 

492 

133 

70 

70 

491 

492 


6-21-67 






5PAN0REL 

PLATE 


weldments 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

209B 

32 

29 

32 

1- 1/8 

45 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5010 

5210 

1212 

218S 

32 

29 

32 

1- 1/3 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1611 

5210 

1111 

2276 

32 

29 

32 

1- 1/8 

36 

123 

122 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 

mi 

5210 

233B 

32 

29 

32 

1- 1/8 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5210 

ini 

5110 

242B 

32 

29 

32 

1- 1/8 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/6 

0 

1111 

5210 

1611 

2518 

32 

29 

32 

1- 1/8 

45 

123 

124 

9/16X16 

3/B 

0 

1212 

5210 

5010 


c 



PANEL 

NUMBER 

FUOOR 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT OETAIL 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

r~ 

o 
: z 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

209B 

32 

29 

31 

1- 

1/6 

45 

124 

124 

5/8 X16 

3/6 

0 

5010 

5210 

1212 

2135 

32 

29 

32 

1- 

1/8 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1611 

5210 

1111 

2276 

32 

29 

31 

1- 

1/8 

36 

123 

122 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 

1111 

5210 

2338 

32 

29 

31 

1- 

1/8 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5210 

mi 

5110 

242 B 

32 

29 

31 

1- 

1/8 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

mi 

5210 

1611 

251B 

32 

29 

31 

X- 

1/6 

46 

123 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

1212 

5210 

5010 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT OETAIL 


T 4 

PY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

209B 

32 

29 

30 

1- 

1/6 

45 

124 

124 

5/8 XI6 

3/8 

0 

5010 

5210 

1212 

219B 

32 

29 

30 

1- 

1/6 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

L61 i 

5210 

till 

22 78 

32 

29 

30 

1“ 

1/8 

36 

123 

122 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 

1111 

5210 

2338 

32 

29 

30 

1- 

1/8 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5210 

1111 

5110 

2428 

32 

29 

30 

1- 

1/8 

42 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

nil 

5210 

1611 

2518 

32 

29 

30 

1- 

1/8 

46 

123 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

1212 

5210 

5010 






















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 



PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


PANEL NUMBER 


309B 

32 

29 

3186 

32 

29 

327B 

32 

29 

333B 

32 

29 

342 B 

32 

29 

3516 

32 

29 


309B 

32 

29 

3 18B 

32 

29 

327B 

32 

29 

333B 

32 

29 

342B 

32 

29 

35 IB 

32 

29 

PANEL 

NUMBER 

309B 

32 

29 

3188 

32 

29 

3276 

32 

29 

333B 

32 

29 

342B 

32 

29 

3510 

32 

29 

PANEL 

NUMBER 

309B 

32 

29 

3186 

32 

29 

327B 

32 

29 

333B 

32 

29 

342B 

32 

29 

35 IB 

32 

29 


PANEL 

TYPE 


PANEL NUMBER FLOOR 


FLOOR 


FLOOR 


COLUMN 1 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

150 

50 

50 

682 

683 

152 

45 

45 

683 

6 83 

152 

45 

45 

493 

683 

154 

45 

45 

683 

683 

153 

45 

45 

683 

683 

152 

50 

50 

6 83 

683 

SPANDREL 

PLATE 


T 4 


FY4 

SCL 

SCR 

1- 1/8 


36 

124 

12* 

1- 1/3 


36 

124 

124 

1- 1/8 


36 

124 

124 

l- 1/8 


36 

124 

124 

1- 1/8 


36 

124 

124 

1- 1/8 


36 

124 

124 

spandrel 

PLATE 


T 4 


FY4 

SCL 

SCR 

1- 1/B 


36 

124 

124 

1- 1/8 


36 

124 

124 

1- 1/8 


36 

124 

124 

1- 1/8 


36 

124 

124 

1- 1/8 


36 

124 

124 

1- 1/8 


36 

124 

124 

SPANDREL 

PLATE 


T 4 


FY4 

SCL 

SCR 

1- 1/8 


36 

124 

124 

1- 1/8 


36 

124 

124 

1- 1/8 


36 

124 

124 

1- 1/8 


36 

124 

124 

1- 1/8 


36 

124 

L24 

1- 1/8 


36 

124 

124 


■TYPE FYI FY2 CSU CSL TYPE FYI FY2 CSU CSL 


30 50 683 683 

45 45 683 683 

45 45 493 493 

45 45 683 6S3 

46 46 683 683 

50 50 683 683 


WELDMENTS 


NO 5 

11/16X16 
11/16X16 
5/8 X16 
11/16X16 
3/4 XI6 
3/4 X16 


WELDMENTS 


NO 5 

11/16X16 
11/16X16 
5/8 X16 
11/16X16 
3/4 X16 
3/4 X16 


WELDMENTS 


NO 5 

11/16X16 
11/16X16 
5/8 X16 
11/16X16 
3/4 X16 
3/4 X16 


NO 6 NO 7 

7/16 0 

7/16 0 

7/16 0 

1/2 0 
7/16 0 

7/16 0 


SEAT DETAIL 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

7/16 

0 

1411 

5220 

1411 

3/8 

0 

5110 

1411 

5210 

1/2 

0 

5210 

1411 

5110 

7/16 

0 

1411 

5210 

14U 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 


SEAT DETAIL 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

7/16 

0 

1411 

5210 

1411 

7/16 

0 

5110 

1411 

5210 

1/2 

0 

5210 

1411 

5110 

7/16 

0 

1411 

5210 

1411 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 


SEAT DETAIL 


COL 1 COL 2 COL 3 


5210 

1411 

5110 

5210 

1411 

5210 


1411 

5210 

1411 

1411 

5210 

1411 


5210 

14U 

5210 

5110 

1411 

5210 


6-21-67 


50 50 683 683 

45 45 683 683 

45 45 493 493 

45 45 683 663 

50 50 683 683 

55 55 682 683 























WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


Civil & Structural Engineers 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL•SCHEDULE 


BATE 


6-21-67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 





PANEL 


— — 



— 






-— 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 1 

FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

4098 

32 

29 

300 

133 

70 

70 

491 

682 

134 70 

70 492 

68 2 

134 

70 70 

492 

682 

4188 

32 

29 

300 

141 

55 

55 

4 92 

492 

141 55 

55 492 

492 

141 

55 55 

492 

492 

4278 

32 

29 

300 

139 

55 

55 

442 

442 

139 55 

55 442 

442 

139 

55 55 

442 

442 

433B 

32 

29 

300 

139 

50 

50 

442 

442 

139 50 

50 442 

4 42 

139 

50 50 

442 

442 

4420 

32 

29 

300 

141 

45 

45 

492 

492 

141 45 

45 492 

49 2 

141 

45 45 

492 

492 

4516 

32 

29 

300 

134 

60 

60 

4 92 

492 

134 60 

60 492 

4 92 

133 

60 60 

491 

492 





SPANDREL 

PLATE 


WELQMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

409B 

32 

29 

- 32 

1- 1/8 


50 

124 

124 

5/8 X16 

3/6 

0 

5010 

5210 


1212 

418B 

32 

29 

32 

1- 1/8 


42 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1611 

5210 


nil 

427B 

32 

29 

32 

1- 1/3 


36 

123 

122 

5/16X16 

5/16 

0 

5110 

1111 


5210 

433B 

32 

29 

32 

1- L/8 


36 

122 

123 

5/16X16 

5/16 

0 

5210 

mi 


5L1Q 

442B 

32 

29 

32 

1- 1/6 


36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1111 

5210 


1611 

4510 

32 

29 

32 

1- 1/8 


42 

124 

124 

5/fi X16 

3/6 

0 

1212 

5210 


5010 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

number 

FLOOR 

T4 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

409B 

32 

29 

31 

1- 1/8 


50 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5010 

5210 


1212 

4180 

32 

29 

31 

1- 1/8 


42 

123 

123 

9/16X16 

3/0 

0 

1611 

5210 


nn 

4278 

32 

29 

31 

1- 1/8 


36 

123 

122 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 

1111 


5210 

4336 

32 

29 

31 

. 1- 1/8 


36 

122 

123 

5/16X16 

5/16 

0 

5210 

mi 


5110 

442 B 

32 

29 

31 

1- 1/8 


36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

mi 

5210 


1611 

4516 

32 

29 

31 

1- 1/8 


42 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

1212 

5210 


5010 





'SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 


FY4 

SCL ' 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

4098 

32 

29 

30 

1- 1/8 


50 

124 

124 

5/8 XI6 

3/8 

0 

5010 

5210 


1212 

4183 

32 

29 

30 ■ 

1- 1/8 


42 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1611 

5210 


1111 

427B 

32 

29 

• 30 

1- 1/8 


42 

123 

122 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 

an 


5210 

43 3 B 

32 

29 

• 30 

1- 1/8 


36 

122 

123 

5/16X16 

5/16 

0 

5210 

ini 


5110 

4426 

32 

29 

30 

1- 1/8 


36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

mi 

5210 


1611 

4518 

32 

29 

30 

1- 1/8 


42 

124 

124 

5/8 X16 

3/e 

0 

1212 

5210 


5010 


£vm Cl 1 — 1 1 R 
























WORTHINGTON, SKILLING, KELLS & JACKSON 


Crvil & Structural Engineers 


project 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 




DATE 


6-21-67 



















WORTHINGTON 

, SKILLING, HELLE 

& JACKSON 

Ci 

vr! 8c Structural 

Engineers 



PROJECT TH£ WORLO 

TRADE CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 




DATE 6*21-67 





CULUI-W 

1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 

















PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

.FY2 

CSU 

CSL 

TYPE r-Yl r-Y2 csu 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

106B 

33 

30 

300 

145 50 

50 

602 

682 

147 50 

50 682 

66 2 

148 

50 50 

682 

682 

115B 

33 

30 

300 

152 50 

50 

683 

683 

152 50 

50 683 

6 83 

152 

50 50 

683 

683 

124 B 

33 

30 

300 

152 50 

50 

683 

683 

152 50 

50 683 

68 3 

152 

50 50 

683 

683 

136B 

33 

30 

300 

153 50 

50 

6 83 

6 63 

153 50 

50 683 

6 63 

153 

50 50 

683 

683 

145B 

33 

30 

300 

152 50 

50 

683 

683 

152 50 

50 683 

68 3 

152 

50 50 

683 

683 

154B 

33 

30 

300 

148 50 

50 

682 

682 

147 50 

50 682 

6 82 

145 

55 55 

6 82 

682 

v 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

106B 

33 

30 

33 

1“ 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1311 

5110 


1411 

115 B 

33 

30 

33 

1- 1/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5110 

1411 


5110 

124B 

33 

30 

33 

• 1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

• 0 

1411 

5110 


1411 

136B 

33 

30 

33 

1- 1/16 

42 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 


1411 

145B 

33 

30 

33 

1- 1/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5110 

1411 


5110 

154B 

33 

30 

33 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 

5110 


1311 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER. 

FLOOR 

T 4 

PY4 

SCL 

SCR 

NQ 5 

NO 6 

NO 7 

COL i 

COL 2 

COL 3 

106B 

33 

30 

32 

1- 1/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1311 

5110 


1411 

115B 

33 

30 

32 

1- 1/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5110 

1411 


5110 

124B 

33 

30 

32 

1- 1/6 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 

5110 


1411 

\ 136B 

33 

30 

32 

1- 1/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 


1411 

\ 145B 

33 

30 

32 

1- 1/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 


5110 

* 15AB 

e / 
r / 

33 

30 

32 

1- 1/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 

5110 


1311 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENT5 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO' 5 

NQ 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

106B 

33 

30 

31 

1- 1/8 

36 

124. 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1311 

5110 


1411 

1158 

33 

30 

31 

1* 1/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5110 

1411 


5110 j 

124B 

33 

3D 

31 

1- 1/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 

5110 


1411 

136B 

33 

30 

31 

1- 1/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5110 


1411 

1458 

33 

30 

31 

l- i/e 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5110 

1411 


5110 

154B 

33 

30 

31 

l- i/e 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 

5110 


1311 



' 












1 4-R1-117 
















Civil &. Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


title 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

F Y1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

206B 

33 

30 

300 • 

132 

65 

65 

681 

681 

133 

65 

65 

681 

68 2 

133 

65 

65 

681 

682 

2158 

33 

30 

300 

137 

60 

60 

492 

492 

139 

55 

55 

492 

4 92 

2 40 

55 

55 

492 

492 

224B 

33 

30 

300 

139 

50 

50 

492 

492 

139 

50 

50 

442 

49 2 

139 

50 

50 

442 

492 

2368 

33 

30 

300 

139 

55 

55 

442 

442 

139 

55 

55 

442 

442 

139 

55 

55 

442 

442 

245B 

33 

30 

300 

140 

55 

55 

492 

492 

139 

60 

60 

492 

49 2 

137 

60 

60 

492 

492 

2548 

33 

30 

300 

133 

70 

70 

491 

492 

133 “ 

70 

70 

491 

492 

132 

70 

70 

491 

491 


SPAwDREL plate 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 0 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

206B 

33 

30 

33 

1- 

1/16 

45 

124 

124 

5/8 XI6 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 

2158 

33 

30 

33 

1- 

1/16 

42 

124 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1212 

5510 

5110 

2248 

33 

30 

33 

1- 

1/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

236B 

33 

30 

33 

1- 

1/16 

36 

122 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

mi 

5110 

mi 

245B 

33 

30 

33 

1- 

1/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

2548 

33 

30 

33 

1- 

1/16 

50 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 







SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

206B 

33 

30 

32 

1- 

1/8 

45 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

' 5110 

1212 

5110 

2 15B 

33 

30 

32 

1- 

1/8 

42 

124 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1212 

5510 

5110 

224B 

33 

30 

32 

1- 

1/8 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

mi 

5110 

111 1 

2368 

33 

30 

32 

1- 

i/a 

36 

122 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

nn 

5110 

nn 

2456 

33 

30 

32 

1- 

1/8 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

2540 

33 

30 

32 

1- 

1/8 

50 

124 ' 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

206B 

33 

30 

31 

1- 

1/3 

45 

124 

124 

215B 

33 

30 

3 L 

l- 

1/8 

42 

124 

123 

2246 

33 

30 

3 L 

1- 

1/8 

36 

123 

123 

236B 

33 

30 

31 

1- 

1/8 

36 

122 

123 

245B 

33 

30 

31 

1- 

1/6 

42 

123 

123 

2548 

33 

30 

31 

1- 

1/6 

50 

124 

124 


WELDMENf S 


SEAT DETAIL 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL l 

COL 2 

COL 3 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 

5/8 X16 

3/8 

0 

1212 

5510 

5110 

•7/16X16 

5/16 

0 

mi 

5110 

nil 

3/8 X16 

5/16 

0 ' 

nil 

5110 

111-1 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 
























Civil & Structural Engineers 



WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


the world trade center 


TITL.E 


EXTERIOR wall panel schedule 


DATE 


REVISIONS 


COLUMN I 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

306B 

33 

30 

300 

145 

55 

55 

682 

682 

147 

55 

55 

682 

68 2 

148 

50 

50 

682 

682 

3 15B 

33 

30 

300 

152 

46 

46 

683 

683 

152 

46 

46 

683 

6 63 

152 

46 

46 

683 

683 

324B 

33 

30 

300 

152 

45 

45 

683 

683 

152 

45 

45 

493 

68 3 

152 

45 

45 

493 

683 

336B 

33 

30 

300 

153 

45 

45 

683 

6 83 

153 

45 

45 

683 

6 83 

153 

45 

45 

683 

683 

3456 

33 

30 

300 

152 

50 

50 

683 

683 

152 

50 

50 

663 

66 3 

152 

50 

50 

683 

683 

354B 

33 

30 • 

30 0 

148 

55 

55 

682 

6 82 

147 

•55 

55 

682 

6 82 

145 

55 

55 

682 

682 


6-21-67 


'•y 

/V 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

5CL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3066 

33 

30 

33 

1- 1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

1311 

5110 

14U 

315B 

33 

30 

33 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5110 

1411 

5110 

3248 

33 

30 

33 

1- 1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

1411 

5110 

1411 

336B 

33 

30 

33 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1411 

3458 

33 

30 

33 

1- 1/16 

36 

■124 

124 

3/4 XI6 

7/16 

0 

5110 

1411 

5110 

354B 

33 

30 

33 

1- 1/16 

42 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 

5110 

1311 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

• T 4 . 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3068 

33 

30 

32 

1- 1/8 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

1311 

5110 

1411 

315B 

33 

30 

32 

1- 1/S 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5110 

1411 

5110 

324B 

33 

30 

32 

1- 1/8 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

1411 

5110 

1411 

336B 

33 

30 

32 

1- 1/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1411 

3456 

33 

30 

32 

1- 1/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5110 

1411 

5110 

354B 

33 

30 

32 

1- 1/3 

42 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 

5110 

1311 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 


c 

SEAT DETAIL 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

306B 

33 

30 

31 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

5/8 XI6 

7/16 

0 

1311 

5110 

1411 

315B 

33 

30 

31 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5110 

1411 

5110 

3248 

33 

30 

. 31 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

5/8 XI6 

7/16 

0 

1411 

5110 

1411 

3368 

33 

30 

31 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1411 

345B 

33 

30 

31 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5110 

1411 

5110 

354B 

33 

30 

31 

1- 

1/8 

42 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 

5110 

1311 

























WORTHINGTON/ SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT THE WQRL0 y R Aoe CENTER 


Civil & Structural Engineers 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


date 


6-21-67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 





PANEL 


—— 



— 

— . — - 




— —— 


———— - 


— ———— 

——— 

PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

406B 

33 

30 

300 

132 

75 

75 

681 

681 

133 

75 

75 

491 

68 2 

133 

70 

70 

491 

682 

415B 

33 

30 

300 

137 

65 

65 

492 

492 

139 

60 

60 

492 

492 

140 

60 

60 

4 92 

492 

424B 

33 

30 

300 

139 

55 

55 

492 

492 

139 

55 

55 

442 

442 

139 

55 

55 

442 

442 

436 B 

33 

30 

300 

139 

50 

50 

442 

442 

139 

50 

50 

442 

4 42 

139 

50 

50 

492 

492 

44 5B 

33 

30 

300 

140 

45 

45 

492 

492 

139 

50 

• •50 

492’ 

49 2 

137 

50 

50 

492 

492 

4548 

33 

30 

300 

133 

60 

60 

491 

492 

133 

65 

65 

491 

4 92 

132 

65 

65 

491 

681 


SPANDREL plate 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

406B 

33 

30 

33 

1- 

1/16 

50 

124 

124 

5/8 X16 

3/B 

0 

5110 

1212 

5110 

415B 

33 

30 

33 

1- 

1/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1212 

5510 

5110 

424B 

33 

30 

33 

1- 

1/16 

42 

123 

122 

3/8 X16 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

436B 

33 

30 

33 

1- 

1/16 

36 

122 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

445B 

33 

30 

33 

1- 

1/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

454B 

33 

30 

33 

1- 

1/16 

42 

124 

12^ 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 


SPANDREL PLATE 



WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOO R 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

406B 

33 

30 

32 

1- 

1/8 

50 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 

4 1 5 B 

33 

30 

32 

1- 

1/8 

42 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

n 

1212 

5510 

5110 

424B 

33 

30 

32 

1- 

1/6 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1111 

5110 

mi 

436B 

33 

30 

' 32 

1- 

1/8 

36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

mi 

5110 

mi 

4459 

33 

30 

32 

1- 

1/8 

36 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

454B 

33 

30 

32 

1- 

1/8 

42 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

406B 

33 

30 

31 

1- 

1/8 

50 

124 

124 

5/6 X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 

415 B 

33 

30 

31 

1“ 

1/8 

42 

124 

123 

9/16X16 

3/Q 

0 

1212 

5510 

5110 

424B 

33 

30 

31 

1- 

1/8 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

mi 

5110 

nil 

436 B 

33 

30 

31 

1- 

1/8 

36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

nil 

5110 

nil 

445B 

33 

30 

31 

1- 

1/8 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

5310 

L212 

454B 

33 

30 

31 

1- 

1/8 

42 

124 

124. 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 


4-81-120 























WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


project 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6 - 21 - 6 ? 


r 


REVISIONS 


c 



COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

C5U CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

100B 

33 31 

210 

138 

65 

65 

692 

692 

542 

65 

65 

0 0 

142 

65 

65 

692 

692 

300B 

33 31 

210 

138 

75 

75 

692 

6 92 

542 

75 

75 

0 0 

142 

70 

70 

692 

692 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1008 

33 

31 

33 

1- 1/16 

50 

132 

132 

1 X16 

1/2 

5/16 

5410 

5010 

1313 

3008 

33 

31 

33 

1- 1/16 

50 

132 

132 

15/16X16 

1/2 

5/16 

5410 

5010 

1313 






spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

100B 

33 

31 

32 

1- 1/8 

50 

132 

132 

1 X16 1/2 

5/16 

5410 

5010- 

1313 

3003 

33 

31 

32 

1- 1/8 

50 

132 

132 

15/16X16 1/2 

5/16 

5410 

5010 

1313 

















WORTHINGTON, SKILLING. KELLE & JACKSON 

Civil & Structural 

Engineers 




PROJECT 

THE WORLD TRADE CENTER 

T,TLE EXTERIOR 

WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 

6-21-67 

REVISIONS 

COLUMN 

PANEL -— 

1 

COLUMN 2 

COLUMN 3 




PANEL NUMBER 


TYPE 


TYPE FY1 FY2 CSU CSL TYPE FY1 F Y2 CSU CS L TYPE FYX FY2 CSU CSL 


103B 

34 

31 

300 

138 

65 

65 

682 

682 

140 

55 

55 

682 

68 2 

142 

55 

55 

682 

682 

112B 

34 

31 

30 0 

151 

50 

50 

683 

683 

151 

50 

50 

683 

6 83 

151 

50 

50 

683 

683 

12 IB 

34 

31 

300 

151 

50 

50 

683 

683 

151 

50 

50 

683 

68 3 

151 

50 

50 

683 

683 

130B 

34 

31 

300 

152 

50 

'5 0 

493 

4 93 

153 

50 

50 

493 

493 

153 

50 

50 

493 

683 

139B 

34 

31 

300 

153 

50 

50 

683 

683 

153 

50 

50 

683 

68 3 

153 

50 

50 

683 

683 

148B 

34 

31 

300 

151 

50 

50 

683 

683 

151 

50 

50 

683 

6 83 

151 

50 

50 

6 83 

683 

157B 

34 

31 

300 

142 

55 

55 

682 

682 

140 

55 

55 

682 

68 2 

138 

65 

65 

682 

692 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

103B 

34 

31 

34 

1- 1/16 

50 

132 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

5110 

1311 

5210 

112B 

34 

31 

34 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1511 

5210 

1411 

1215 

34 

31 

34 

1- 1/16 

36 

124 

124. 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

130B 

34 

31 

34 

1- l/ f 16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

1411 

139B 

34 

31 

34 

1- 1/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

148B 

34 

31 

34 

1- 1/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

1511 

157B 

34 

31 

34 

1- 1/16 

50 

124 

132 

7/8 X16 

7/16 

0 

5210 

1311 

5110 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT OETAIL 



PANEL 

NUMBER 

F LOOR 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

103B 

34 

31 

33 

1- 

i/16 

50 

132 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

5110 

1311 

5210 

112B 

34 

31 

33 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1511 

5210 

1411 

121B 

34 

31 

33 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

130B 

34 

31 

33 

1- 

1/16 

42 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

1411 

139B 

34 

31 

33 

1- 

1/16 

42 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

148B 

34 

31 

33 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

1511 

1578 

34 

31 

33 

1- 

1/16 

55 

124 

132 

7/8 XI6 

7/16 

0 

5210 

1311 

5110 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

103B 

34 

31 

32 

1- 

1/8 

46 

132 

124 

13/16X16 

7/16 

. 0 

5110 

1311 

5210 

U2B 

34 

31 

32 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1511 

5210 

1411 

121B 

34 

31 

32 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 

14U 

5210 

130B 

34 

31 

32 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

1411 

1398 

34 

31 

32 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

148B 

34 

31 

32 

1- 

1/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

1511 

157B 

34 

31 

32 

1- 

1/8 

50 

124 

132 

7/8 X16 

7/16 

0 

5210 

1311 

5110 


4-B1-1?? 


























WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT Tur- ~rh. rvTITLE 


THE WORLD TRADE CENTER 


Civil &. Structural Engineers 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

number 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

type 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

203B 

34 

31 

300 

132 

75 

75 

681 

681 

132 

65 

65 

681 

68 1 

132 

65 

65 

681 

681 

212B 

34 

31 

300 

133 

65 

• 65 

491 

492 

135 

60 

60 

492 

492 

135 

60 

60 

492 

492 

2218 

34 

31 

30 0 

141 

50 

50 

492 

492 

140 

50 

50 

492 

492 

140 

50 

50 

492 

492 

230B 

34 

31 

300 

139 

50 

50 

442 

442 

139 

50 

50 

442 

442 

139 

50 

50 

442 

442 

239B 

34 

31 

300 

140 

55 

55 

442 

492 

140 

55 

55 

442 

49 2 

141 

55 

55 

492 

492 

24BB 

34 

31 

300 

135 

60 

60 

492 

492 

135 

65 

65 

492 

492 

133 

65 

65 

491 

492 

257B 

34 

31 

300 

132 

70 

70 

491 

491 

132 

70 

70 

491 

491 

132 

75 

75 

681 

681 


DATE 


6 - 21-67 


spandrel plate 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

203B 

34 

31 

34 

1- 

1/16 

55 

132 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1013 

5210 

5010 

212B 

34 

31 

34 

1- 

1/16 

42 

124 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

221B 

34 

31 

34 

l- 

1/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

1111 

5210 

2308 

34 

31 

34 

1- 

1/16 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

1111 

5210 

1111 

2396 

34 

31 

34 

1- 

1/16 

36 

123 

123 

.7/3.6X16 

5/16 

0 

5210 

1111 

5210 

248B 

34 

31 

34 

1- 

1/16 

45 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

5010 

5210 

257B 

34 

31 

34 

1- 

1/16 

60 

124 

132 

11/16X16 

3/8 

0 

5010 

5210 

1013 


SPANDREL PLATE 



WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

203B 

34 

31 

33 

1- 

1/16 

60 

132 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

1013 

5210 

5010 

212B 

34 

31 

33 

1- 

1/16 

42 

124 

124 

5/6 X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

2210 

34 

31 

33 

1- 

1/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

1111 

5210 

23GB 

34 

31 

33 

1- 

1/16 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

1111 

5210 

1111 

239B 

34 

31 

33 

1- 

1/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

mi 

5210 

248B 

34 

31 

33 

1- 

1/16 

45 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5210 

5010 

5210 

257B 

34 

31 

33 

1- 

1/16 

60 

124 

132 

11/16X16 

3/8 

0 

5010 

5210 

1013 


panel 

NUMBER 

FLOOR 


spanorel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL i 

COL 2 

COL 3 

2033 

34 

31 

32 

1- 

1/8 

60 

132 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

1013 

5210 

5010 

2123 

34 

31 

32 

1- 

1/8 

45 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

221B 

34 

31 

32 

1- 

1/8 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

1111 

5210 

230B 

34 

31 

32 

1- 

1/8 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

ini 

5210 

nu 

239B 

34 

31 

32 

1- 

1/8 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

mi 

5210 

2486 

34 

31 

32 

1- 

1/8 

45 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5210 

5010 

5210 

257B 

34 

31 

32 

1- 

1/8 

60 

124 

132 

3/4 X16 

3/8 

c 

5010 

5210 

1013 






















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 

project WORLD TRADE CENTER TlTLE EXTERIOR WALL P AME L SCHEDULE I date 6 _2x~67 







CULUMN 

1 



COLUMN 

2 



CULUMN 

3 








































PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

C$L 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

3038 

34 

31 

300' 

138 

70 

70 

682 

682 

140 

60 

60 

682 

68 2 

142 

55 

55 

682 

682 

3128 

34 

31 

300 

151 

50 

50 

6 83 

683 

151 

50 

50 

683 

6 83 

151 

50 

50 

683 

683 

32 IB 

34 

31 

300 

151 

45 

45 

683 

■ 683 

151 

45 

45 

683 

68 3 

151 

45 

45 

683 

683 

330B 

34 

31 

300 

152 

45 

45 

493 

493 

153 

45 

45 

493 

4 93 

153 

45 

45 

493 

493 

339B 

34 

31 

300 

153 

45 

45 

683 

663 

153 

45 

45 

683 

66 3 

153 

45 

45 

683 

683 

343B 

34 

31 

300 

151 

50- 

50 

683 

683 

151 

50 

50 

683 

6 83 

151 

50 

50 

683 

683 

357S 

34 

31 

300 

142 

60 

60 

682 

682 

140 

60 

60 

682 

68 2 

138 

70 

70 

682 

692 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


SPAlMDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3038 

34 

31 

34 

1- 

1/16 

55 

132 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5110 

1311 

5210 

312B 

34 

31 

34 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1511 

5210 

1411 

321B 

34 

31 

34 

1- 

1/16- 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

330B 

34 

31 

34 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

3396 

34 

31 

34 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5210 

348B 

34 

31 

34 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

1511 

357B 

34 

31 

34 

1- 

1/16 

55 

124 

132 

13/16X16 

7/16 

0 

5210 

1311 

5110 


PANEL 

NUMBER 

floor 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

303B 

34 

31 

33 

1- 

1/16 

55 

132 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

5110 

13U 

5210 

312B 

34 

31 

33 

■ 1- 

1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1511 

5210 

1411 

32 IB 

34 

31 

33 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

330B 

34 

31 

33 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

339B 

34 

31 

33 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

5210 

141 i 

5210 

348B 

34 

31 

33 

1- 

i/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

1511 

357B 

34 

31 

33 

1*- 

1/16 

55 

124 

132 

13/16X16 

7/16 

0 

5210 

1311 

5110 


PANEL 

NUMBER 

FLUOR 

SPANDREL 

plate 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3033 

'34 

31 

32 

1- 1/6 

50 

132 

124 . 

13/16X16 

7/16 

0 

5110 

1311 

5210 

312B 

34 

31 

32 

1- 1/6 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1511 

5210 

1411 

3216 

34 

31 

32 

1- 1/0 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

3306 

34 

31 

32 

1- 1/& 

36 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

3398 

34 

31 

32 

1- i/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

5210 

14U 

5210 

3488 

34 

31 

32 

1- 1/8 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

1511 

3 578 

34 

31 

32 

1- 1/8 

55 

124 

132 

7/8 X16 

7/16 

0 

5210 

1311 

5110 
























REVISIONS 


WORTHINGTON. SKILLING. HELUE & JACKSON 


• Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENT 


ER 


l — T jtle 


EXTERIOR HALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

• COLUMN 

FY1 FYZ 

1 

csu 

CSL 

403B 

34 

31 

300 

132 

80 

80 

681 

681 

412 B 

34 

31 

300 

133 

70 

70 

491 

492 

42 IB 

34 

31 

300 

141 

55 

55 

492 

-49 2 

430B 

34 

31 

300 

139 

35 

55 

442 

442 

439B 

34 

31 

300 

140 

46 

46 

492 

492 

448B 

34 

31 

300 

135 

55 

55 

492 

492 

457B 

34 

31 

300 

132 

65 

65 

491 

681 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

T 4 FY4 

PLATE 

SCL 

SCR 

403B 

34 

31 

34 

1- 1/16 

60 

132 

124 

412B 

34 

31 

34 

1- 1/16 

46 

124 

123 

42 IB 

34 

31 

34 

1- 1/16 

42 

123 

123 

4308 

34 

31 

34 

1- 1/16 

36 

122 

122 

439B 

34 

31 

34 

1“ 1/16 

36 

123 

123 

4488 

34 

31 

34 

1- 1/16 

42 

123 

123 

457B 

34 

31 

34 

1“ 1/16 

55 

124 

132 


COLUMN 2 COLUMN 3 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

132 

75 

75 

68 i 

68 1 

132 

75 

75 

681 

681 

135 

65 

65 

492 

492 

135 

65 

65 

492 

492 

140 

55 

55 

492 

49 2 

140 

55 

55 

492 

492 

139 

55 

55 

442 

442 

139 

50 

50 

442 

442 

140 

45 

45 

492 

49 2 

141 

45 

45 

492 

492 

135 

55 

55 

492 

492 

133 

60 

60 

491 

492 

132 

65 

65 

491 

681 

132 

70 

70 

681 

6 81 

C 


weldments 



SEAT 

DETAIL 



NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3/4 X16 

7/16 

D 

1013 

5210 

5010 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

1111 

5210 

5/16X14 

5/16 

0 

1111 

5210 

1111 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

111 1 

5210 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

3/4 X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1013 


i 


6-21-67 



spandrel plate 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

CQL 2 

COL 3 

403B 

34 

31 

33 

1- 1/16 

60 

132 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1013 

5210 

5010 

4128 

34 

31 

33 

1- 1/16 

46 

124 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

42 IB 

34 

31 

33 

1- 1/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

1111 

5210 

430B 

34 

31 

33 

1- 1/16 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

1111 

5210 

mi 

439B 

34 

31 

33 

1- 1/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

1111 

5210 

4483 

34 

31 

33 

1- 1/16 

42 

123 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

457B 

34 

31 

33 

1- 1/16 

55 

124 

132 

3/4 XI6 

7/i6 

0 

5010 

5210 

1013 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 


4038 

34 

31 

32 

1- 1/8 

65 

132 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1013 

5210 

5010 


412B 

34 

31 

32 

1- 1/8 

46 

124 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

r" 

42 IB 

34 

31 

32 

1- 1/8 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

1 Hi 

5210 

v._.- 

4308 

34 

31 

32 

i- i/8 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

lLll 

5210 

nil 


4398 

34 

31 

32 

1- 1/8 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

mi 

5210 


.4488 

34 

31 

32 

1- 1/8 

42 

123 

.124 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 


'4578 

34 

31 

32 

1- 1/8 

55 

124 

132 

3/4 X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1013 


4-R1-1 
























WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


the world trade center 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 




6 - 21-67 


















Civil & Structural Engineers 


T 


REVISIONS 


c 


-rtTUSJo* 

f$f Vo l 

c/ / Va £ii J! X%\\ 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


project TH£ W0RL0 TftADt CENTER 


TITLE EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 





PANEL 



— -- 


——— 





— — 


—— - 



——— 

PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

109B 

35 

32 

300 

148 

50 

50 

682 

682 

150 

50 

50 

682 

683 

150 

46 

46 

683 

683 

1188 

35 

32 

300 

150 

50 

50 

683 

6 83 

150 

50 

50 

683 

6 83 

150 

50 

50 

683 

683 

127B 

35 

32 

300 

150 

50 

50 

493 

' 683 

151 

50 

50 

493 

49 3 

151 

50 

50 

493 

493 

133B 

35 

32 

300 

153 

50 

50 

683 

683 

153 

50 

50 

683 

6 83 

153 

50 

50 

6 83 

683 

142B 

35 

32 

300 

152 

50 

50 

683 

683 

151 

50 

50 

683 

68 3 

151 

50 

50 

683 

683 

15 IB 

35 

32 

300 

150 

50 

50 

683 

683 

150 

50 

50 

682 

6 83 

148 

50 

50 

682 

682 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 
% 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

109B 

35 

32 

35 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

118 B 

35 

32 

35 

1* 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

1411 

127B 

35 

32 

35 

1- 1/16 

36 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

1411 

5210 

1336 

35 

32 

35 

1- 1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5110 

142 B 

35 

32 

35 

1- 1/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

1411 

151B 

35 

32 

35 

1- 1/16 

36 

124 

.124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

■5210 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


SPANDREL 

PLATE 


weldments 


SEAT DETAIL 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

2 

o 

O' 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

109B 

35 

32 

34 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

118B 

35 

32 

34 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/lb 

0 

1411 

5210 

1411 

127B 

35 

32 

34 

1- 

1/16 

- 36 

124 

124 

5/8 X16 

7/lb 

0 

5110 

1411 

5210 

1333 

35 

32 

34 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5110 

1428 

35 

32 

34 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

1411 

151B 

35 

32 

34 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 


6-21—67 


c 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

.SCR 

MO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

109B 

35 

32 

33 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

118B 

35 

32 

33 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

1411 

127B 

35 

32 

33 

1- 1/16 

36 

124 

124 

•5/8 X16 

7/16 

0 

5110 

1411 

5210 

133B 

35 

32 

33 

1- 1/16 

42 

124 

124 

11/16X16 

1/2 

0 

5210 

1411 

5110 

142B 

35 

32 

33 

1- 1/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

14U 

15 IB 

35 

32 

33 

1- 1/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 


























Worthington, skilling, helle & jackson 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


the world trade center 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


PANEL 

NUMBER 



COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

209B 

35 

32 

300 

132 

65 

65 

491 

681 

133 

65 

65 

491 

49 2 

133 

65 

65 

491 

492 

21BB 

35 

32 

300 

141 

55 

55 

492 

492 

141 

50 

50 

492 

492 

141 

50 

50 

492 

492 

227B 

35 

32 

'300 

138 

50 

50 

442 

442 

138 

50 

50 

442 

442 

138 

50 

50 

442 

442 

2336 

35 

32 

300 

138 

50 

50 

442 

442 

138 

55 

55 

442 

442 

138 

55 

55 

442 

442 

242B 

35 

32 

300 

141 

55 

55 

492 

492 

141 

55 

55 

492 

49 2 

141 

55 

55 

492 

492 

251B 

35 

32 

300 

133 

70 

70 

491 

492 

133 

70 

70 

491 

492 

132 

70 

70 

491 

491 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT OETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY^ 

SCL 

SCR 

NO 5 

MO 6 

o 

z 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

209B 

35 

32 

35 

1- 1/16 

45 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5010 

5210 

1212 

2188 

35 

32 

35 

1- 1/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1611 

5210 

1111 

2276 

35 

32 

35 

1- 1/16 

36 

123 

122 

5/16X16 

5/16 

0 

5110 

lill 

5210 

2330 

35 

32 

35 

1- 1/16 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

5210 

1111 

5110 

242B 

35 

32 

35 

1- 1/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

1111 

5210 

1611 

2510 

35 

32 

35 

1- 1/16 

46 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

1212 

5210 

5010 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 





PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NU 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

209B 

35 

32 

34 

1- 1/16 

45 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5010 

5210 

1212 

218B 

35 

32 

34 

1- 1/16 

36 

123 

. 123 

9/16X16 

3/8 

0 

1611 

5210 

1111 

2276 

35 

32 

34 

1- 1/16 

36 

123 

122 

5/16X16 

5/16 

0 

5110 

1111 

5210 

233B 

35 

32 

34 

1- 1/16 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

5210 

1111 

5110 

2428 

35 

32 

34 

1- 1/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1111 

5210 

1611 

251B 

35 

32 

34 

1- 1/16 

46 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

1212 

5210 

5010 


panel number floor 


209B 

35 

32 

33 

1- 1/16 

218B 

35 

32 

33 

1- 1/16 

227B 

35 

32 

33 

1“ 1/16 

233B 

35 

32 

33 

1- 1/16 

242 B 

35 

32 

33 

l- 1/16 

2510 

35 

32 

33 

1- 1/16 


REL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

45 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5010 

5210 

1212 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1611 

5210 

1111 

36 

123 

122 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 

1111 

5210 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5210 

nil 

5110 

36 

123 

123 

1/2 Xlfe 

3/8 

0 

1111 

5210 

1611 

46 

123 

124 

9/16X16 

5/16 

0 

1212 

5210 

5010 



























WORTHINGTON 

, SKILLING; HELLE 

& JACKSON 

Civil fit Structura 

Engineers 



PROJECT TH£ WORLD 

TRADE 

CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 




DATE 6-21—67 

, 



COLUMN 1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 
















PANEL 

NUM8ER 

TYPE 

TYPE • FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 

FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

309B 

35 32 

300 

148 50 

50 

682 

682 

150 50 

50 682 

68 3 

150 

50 50 

683 

683 

318B 

35 32 

300 

150 45 

45 

6 83 

683 

150 45 

45 683 

683 

150 

45 45 

683 

683 

3278 

35 32 

300 

150 45 

45 

493 

493 

151 . 45 

45 493 

49 3 

151 

45 45 

493 

493 

333B 

35 32 

300 

153 45 

45 

493 

683 

153 45 

45 493 

6 83 

153 

45 45 

683 

683 

342B 

35 32- 

300 

152 46 

46 

683 

683 

151 50 

50 683 

68 3 

151 

50 50 

6 83 

6 83 

3515 

35 32 

300 

• 150 50 

50 

683 

683 

150 55 

55 682 

6 83 

148 

55 55 

662 

682 

V ‘ 

V. 




SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

. NG 5’ 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

309B 

35 32 

35 

1- 1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

5210 

1411 


5210 

318B 

35 32 

35 

1- 1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

1411 

5210 


1411 

32 7B 

35 32 

35 

1- 1/16 . 

36 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

1411 


5210 

333 B 

35 32 

35 

1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 


5110 

3428 

35 32 

35 

1- 1/16 

36 

12* 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1411 

5210 


1411 

3518 

35 32 

35 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 

1411 


5210 




SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

• SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

309B 

35 32 

34 

1- 1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

5210 

1411 


5210 

318B 

35 32 

34 

1- 1/16 

36 

124 

124 

5/8 X26 

7/16 

0 

1411 

5210 


1411 

32 7B 

35 32 

34 

1- 1/16 

36 

124 

124 

9/16*16 

3/8 

0 

5110 

1411 


5210 

333B 

35 32 

34 

1- 1/16 

36 

124 

124 

5/0 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 


5110 

3«B 

35 32 

34 

1- 1/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1411 

5210 


1*11 

\ 3516 

) 

35 32 

34 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 

1411 


5210 

o 




SPANDREL 

PLATE 


.WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

309B 

35 32 

33 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 

1411 


5210 

3188 

35 32 

33 

1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 

5210 


1411 

3278 

35 32 

33 

1“ 1/16 

36 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

1411 


5210 

3333 

35 32 

33 

1- 1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

1/2 

0 

5210 

1411 


5110 

3428 

35 32 

33 

1- 1/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1411 

5210 


1411 

35 IB 

35 32 

33 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 

1411 


5210 














1 -no 

























WORTHINGTON. SKILLING. HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


Civil &. Structural Engineers 


TITLE 


exterior wall panel schedule 


DATE 


6-21-67 


column 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

409B 

35 

32 

300 

132 

70 

70 

491 

491 

133 

70 

70 

491 

49 2 

133 

70 

70 

491 

492 

4188 

35 

32 

300 

141 

55 

55 

492 

492 

141 

55 

55 

492 

4 92 

141 

55 

55 

492 

492 

4276 

35 

32 

300 

138 

55 

55 

442 

442 

138 

55 

55 

442 

44 2 

138 

55 

55 

442 

442 

4336 

35 

32 

300 

138 

50 

50 

442 

442 

138 

50 

50 

442 

442 

138 

50 

50 

442 

442 

4426 

35 

32 

300 

141 

45 

45 

492 

492 

141 

45 

45 

492 

49 2 

141 

45 

45 

492 

492 

4516 

35 

32 

300 

133 

60 

60 

491 

492 

133 

60 

60 

491 

492 

132 

60 

60 

491 

491 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

F Y4 

SCL 

SCR 

■ NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL i 

COL 2 

COL 3 

4098 

35 

32 

35 

1- 

1/16 

50 

124 

124 

5/8 Xlb 

3/8 

0 

5010 

5210 

1212 

4186 

35 

32 

35 

1- 

1/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1611 

5210 

1111 

42 78 

35 

32 

35 

1- 

1/16 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5110 

1111 

5210 

433B 

35 

32 

35 

1- 

1/16 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5210 

mi 

5110 

4428 

35 

32 

35 

1- 

1/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

ini 

5210 

1611 

4518 

35 

32 

35 

1- 

r/i6 

42 

123 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

1212 

5210 

5010 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

35 

32 

34 

1- 

1/16 

•50 

35 

32 

34 

1- 

1/16 

42 

35 

32 

34 

1- 

1/16 

‘ • .36 

35 

32 

34 

1- 

1/16 

36 

35 

32 

34 

1- 

1/16 

36 

35 

32 

34 

1- 

1/16 

42 


FY4 SCL SCR 

50 124 124 

42 123 123 


123 123 

123 124 


SPANDREL PLATE 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

5/8 X16 

3/8 

0 

1/2 X16 

3/8 

0 

5/16X15 

5/16 

0 

5/16X15 

5/16 

0 

1/2 XI6 

3/8 

0 

9/16X16 

3/8 

0 

WELDMENTS 



COL 1 COL 2 . COL 3 


5010 

1611 

5110 

5210 

ini 

1212 


5210 

5210 

mi 

mi 

5210 

5210 


1212 

mi 

5210 

5110 

1611 

5010 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL - 

SCR 

MO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

409B 

35 

32 

33 

1- 

1/16 

50 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5010 

5210 

1212 

4188 

35 

32 

33 

1- 

1/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1611 

5210 

1111 

4278 

35 

32 

33 

1- 

1/16 

42 

122 

122 

5/16X15 

. 5/16 

0 

5110 

1111 

5210 

4336 

35 

32 

33 

1- 

1/16 

36 

122 

122 

5/16X16 

5/16 

0 

5210 

mi 

5110 

4428 

35 

32 

33 

1- 

1/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

ini 

52 LO 

1611 

4518 

35 

32 

33 

1- 

1/16 

42 

124 

124- 

9/16X16 

3/8 

0 

1212 

5210 

5010 





















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE.& JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


project THE WQRLD TRADg CENTER 


TITLE 


COLUMN 1 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


DATE 


COLUMN 3 


PANEL NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

type 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

fyi 

FY2 

CSU 

CSL 

1006 35 33 

220 

138 

70 

70 

692 

692 

541 

70 

70 

0 

0 

141 

65 

65 

692 

692 

300B 35 33 

210 

138 

75 

75 

692 

6 92 

541 

75 

75 

0 

0 

141 

70 

70 

692 

692 


6-22-67 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


panel 

NUMBER 

floor 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

100B 

35 

33 

35 

1- 1/16 

50 

132 

132 

15/16X16 

1/2 

5/16 

5410 

5010 

1313 

3O0B 

35 

33 

35 

1- 1/16 

55 

132 

132 

15/16X16 

1/2 

5/16 

5410 

5010 

1313 


spandrel plate 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

100B 

35 

33 

34 

1- 1/16 

50 

132 

132 

1 Xi 6 

1/2 

5/16 

5410 

5010 ‘ 

1313 

3006 

35 

33 

34 

1- 1/16 

50 

132 

132 

15/16X16 

1/2 

5/16 

5410 

5010 

1313 


4-aum 






















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON Civil & Structural Engineers 


ti-tue EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


PROJECT 


the world trade center 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER. 

PANEL 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE FYI FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FYI FY2 

CSU 

CSL 

106B 

36 

33 

300 

144 50 

50 

682 

602 

145 50 

50 682 

68 2 

147 

50 50 

682 

682 

115B 

36 

33 

300 

150 50 

50 

683 

683 

150 50 

50 683 

6 63 

150 

50 50 

6 83 

683 

124B 

36 

33 

300 

150 50 

50 

683 ■ 

683 

150 50 

50 683 

68 3 

150 

50 50 

683 

663 

1360 

36 

33 

300 

152 50 

50 

6 83 

683 

152 50 

50 683 

6 83 

152 

50 50 

683 

683 

145B 

36 

33 

300 

150 50 

50 

683 

603 

150 50 

50 683 

68 3 

150 

50 50 

683 

6 83 

154B 

36 

33 

300 

147 50 

50 

682 

682 

145 50 

50 602 

6 82 

144 

50 50 

682 

682 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

floor 

T 4. 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

106B 

36 

33 

36 

1- 1/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1311 

5110 


1411 

115 B 

36 

33 

36 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5110 

1411 


5110 

124B 

36 

33 

36 

i- 1/16 

36 

124 

124 

5/8 XI6 

7/16 

0 

1411 

5110 


1411 

136B 

36 

33 

36 

1- 1/16 

36 

124 

124 ' 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 

5110 


1411 

1456 

36 

33 

36 

I- 1/16 

3 b 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5110 

1411 


5110 

1546 

36 

33 

36 

1- 1/16 

36 

124 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

1411 

5110 


1311 





SPANDREL 

PLATE 


weldments 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

106B 

36 

33 

35 

1- 1/16 

36 

124 

124 

3/4 XI6 

7/16 

0 

1311 

5110 


1411 

1158 

36 

33 

35 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5110 

1411 


5110 

124B 

36 

33 

35 

1- 1/16 

36 

124 

124 

5/B X16 

7/16 

0 

1411 

5110 


1411 

136B 

36 

33 

35 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 

5110 


1411 

145B 

36 

33 

35 

1- 1/16 . 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5110 

1411 


5110 

154B 

36 

33 

35 

1- 1/16 

36 

124 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

1411 

5110 


1311 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 0ETA1L 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

CQL 1 

COL 2 

COL 3 

106B 

36 

33 

34 

1- 1/16 

36 

124 

124 

3/4 XI6 

7/16 

0 

1311 

5110 


1411 

115B 

36 

33 

34 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5110 

1411 


5110 

124B 

36 

33 

34 

1- 1/16 . 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

1411 

5110 


1411 

1360 

36 

33 

34 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 

5110 


1411 

145B 

36 

33 

34 

1- L/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5110 

1411 


5110 

154B 

36 

33 

34 

1- 1/16 

36 

124 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

1411 

5110 


1311 


DATE 


6-21-67 























WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT THE W0RLD 

TRADE 

CENTER 



TITLE 

EX' 


PANEL 


' COLUMN 

1 


PANEL NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

206B 36 33 

300 

132 

65 

65 

681 

631 

215B 36 33 

300 

136 

60 

60 

492 

492 

224B 36 33 

300 

138. 

50 

50 

492 

492 

236B 36 33 

300 

138 

55 

55 

442 

442 

245B 36 33 

300 

139 

55 

55 

492 

492 

254B 36 33 

300 

132 

70 

70 

491 

491 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

T 4 FY4 

PLATE 

SCL 

SCR 

2060 

36 

33 

36 

1- 1716 

45 

124 

124 

2L5B 

36 

33 

36 

1- 1/16 

42 

123 

123 

224B 

36 

33 

36 

1- 1/16 

36 

123 

123 

236B 

36 

33 

36 

1- 1/16 

36 

122 

123 

245B 

36 

33 

36 

1- 1/16 

42 

123 

123 

2 54B 

36 

33 

36 

1- 1/16 

46 

123 

124 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

— 

SPANDREL 

T 4 F Y4 

PLATE 

SCL 

SCR 

2066 

36 

33 

35 

1- 

1/16 

45 

124 

124 

215B 

36 

33 

35 

1- 

1/16 

42 

123 

123 

22 4B 

36 

33 

35 

1- 

1/16 

36 

123 

123 

236B 

36 

33 

35 

1- 

1/16 

36 

122 

123 

245B 

36 

33 

35 

1- 

1/16 

42 

123 

123 

2548 

36 

33 

35 

1- 

1/16 

46 

123 

124 


n 







spandrel 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

206B 

36 

33 

34 

1- 

1/16 

45 

. 124 

124 

2 15B 

36 

33 

34 

1- 

1/16 

42 

123 

123 

224B 

36 

33 

34 

1- 

1/16 

36 

123 

123 

2366 

36 

33 

34 

1- 

1/16 

36 

122 

123 

245B 

36 

33 

34 

1- 

1/16 

42 

123 

123 

254B 

36 

33 

34 

1- 

1/16 

46 

123 

124 


Civil & Structural Engineers 


DATE 


OR WALL PANEL schedule 

COLUMN 2 COLUMN 3 


TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

132 

65 

65 

491 

68 1 

132 

65 

65 

491 

681 

138 

55 

55 

492 

492 

139 

55 

55 

492 

492 

138 

50 

50 

442 

44-2 

138 

50 

50 

442 

442 

138 

55 

55 

442 

4 42 

138 

55 

55 

442 

442 

138 

55 

55 

492 

49 2 

136 

60 

60 

492 

492 

132 

70 

70 

491 

491 

132 

70 

70 

491 

491 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL I 

COL 2 

COL 3 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 

9/16X16 

5/16 

0 

1212 

5510 

5110 

3/8 X16 

5/16 

0 

1111 

5110 

mi 

5/16X16 

5/16 

0 

mi 

5110 

nil 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

9/16X16 

3/6 

0 

5110 

1212 

"5110 



6-21-67 



WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 

9/16X16 

5/16 

0 

1212 

5510 

5110 

3/8 XI6 

5/16 

0 

mi 

5110 

1111 

5/16X16 

5/16 

0 

nix 

5110 

nn 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 

9/16X16 

3/8 

0 

1212 

5510 

5110 

3/8 X16 

5/16 

0 

nil 

5110 

1111 

3/8 X26 

5/16 

0 

1111 

5110 

nn 

1/2 X 16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 


























Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 

PROJECT TH6 W0RL0 TRADE center titue exterior waul panel schedule 

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

306B 

36 

33 

300 

315B 

36 

33 

300 

324B 

36 

33 

300 

336B 

36 

33 

300 

345B 

36 

33 

300 

354B 

36 

33 

300 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

144 

55 

55 

682 

682 

150 

50 

50 

683 

683 

150 

45 

45 

493 

■ 683 

152 

45 

45 

683 

683 

150 

50 

50 

683 

683 

147 

55 

55 

682 

682 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

145 

55 

55 

682 

68 2 

150 

46 

46 

683 

6 83 

150 

45 

45 

493 

49 3 

152 

45 

45 

683 

6 83 

150 

50 

50 

683 

68 3 

145 

. 55 

55 

682 

6 82 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

147 

50 

50 

682 

682 

150 

46 

46 

683 

683 

150 

45 

45 

493 

493 

152 

45 

45 

683 

683 

150 

50 

50 

683 

683 

144 

55 

55 

662 

682 


6-21-67 


V' 


PANEL 

number 

FLOOR 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

306B 

36 

33 

36 

1“ 

1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1311 

5110 

1411 

315B 

36 

33 

36 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

5110 

1411 

5110 

3248 

36 

33 

36 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

' 1411 

336B 

36 

33 

36 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 

5110 

1411 

345B 

36 

33 

36 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5110 

1411 

-5110 

3546 

36 

33 

36 

L- 

1/16 

42 

124 

124 

. 3/4 X16 

7/16 

0 

1411 

511C 

1311 


PANEL 

MUM 

BER 

FLOOR 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

306B 

36 

33 

35 

l- 

1/16 

36 

124 

124 

3/4 XI6 

3/e 

0 

1311 

5110 

1411 

3156 

36 

33 

35 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

5110 

1411 

5110 

324B 

36 

33 

35 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1411 

3266 

36 

33 

35 

1- 

1/16 

36 

124. 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 

5110 

1411 

345(3 

36 

33 

35 

l- 

1/16 

36 

124 

124- 

11/16X16 

7/16 

0 

5110 

1411 

5110 

3548 

36 

33 

35 

1- 

1/16 

42 

124 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

1411 

5110 

1311 







SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCI 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3066 

36 

33 

34 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1311 

5110 

1411 

3158 

36 

33 

34 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5110 

1411 

5110 

324B 

36 

33 

34 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

1411 

5110 

1411 

3368 

36 

33 

34 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 

5110 

1411 

345B 

36 

33 

34 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5110 

1411 

5110 

354B 

36 

33 

34 

1- 

1/16 

42 

124 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

1411 

5110 

1311 



















r 'n 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLB & 

JACKSON 

Civil & Structural Engineers 




project THE WQRLD XRA0£ CENTER 

TITLE EXTERIOR 

WALL PANEL SCHEDULE 

| DATS 

6-21-67 

* 


r 


REVISIONS 


r 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE FY1 

F Y2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYi FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

406B 

36 

33 

300 

132 70 

70 

491 

681 

132 

70 

70 491 

•49 1 

132 

70 

70 

491 

491 

415B 

36 

33 

300 

136 65 

65 

492 

492 

138 

60 

60 492 

492 

139 

60 

60 

492 

492 

4240 

36 

33 

300 

138 55 

55 

492 

492 

138 

55 

55 442 

442 

138 

55 

55 

442 

442 

4368 

36 

33 

300 

138 50 

50 

442 

442 

138 

50 

50 442 

442 

138 

• 50 

50 

492 

492 

445B 

36 

33 

300 

139 46 

46 

492 

492 

138 

46 

46 492 

49 2 

136 

50 

50 

492 

492 

454B 

36 

33 

300 

132 60 

60 

491 

491 

132 

60 

60 491 

491 

132 

60 

60 

491 

491 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

406B 

36 

33 

36 

1- 1/16 

50 

124 

124 

5/8 

X16 

3/8 

0 

5110 


1212 


5110 

4 15B 

36 

33 

36 

1- 1/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

1212 


5510 


5110 

424B 

36 

33 

36 

1- 1/16 

36 

123 

122 

3/8 

X16 

5/16 

0 

1111 


5110 


1111 

4368 

36 

33 

36 

1- 1/16 

36 

122 

123 

3/8 

X16 

5/16 

0 

1111 


5110 


1111 

445B 

36 

33 

36 

1- 1/16 

36 

123 

123 

1/2 

X16 

5/16 

0 

5110 


5310 


1212 

454B 

36 

33 

36 

1- 1/16 

42 

124 

124 

5/8 

X16 

’ 3/8 

0 

5110 


1212 


5110 


X 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4068 

36 

33 

35 

1- 

1/16 

50 

124 

124 

5/8 X16 

3/B 

0 

5110 

1212 

5110 

415B 

36 

33 

35 

1- 

1/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

1212 

5510 

5110 

42 4B 

36 

33 

35 

1- 

1/16 

42 

123 

122 

3/8 X16 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

436B 

36 

33 

35 

1- 

1/16 

36 

122 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

4458 

36 

33 

35 

1- 

1/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

454B 

36 

33 

35 

1- 

1/16 

42 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

'SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

406B 

36 

33 

34 

1- 1/16 

50 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 

4159 

36 

33 

34 

1- 1/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

1212 

5510 

5110 

424B 

36 

33 

34 

1- 1/16 

42 

123 

122 

3/8 X16 

5/16 

0 

mi 

5110 

1111 

4369 

36 

33 

34 

1- 1/16 

36 

122 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

mi 

5110 

nil 

44 5 B 

36 

33 

34 

1- 1/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

454B 

36 

33 

34 

1- 1/16 

42 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

. 5110 




















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


project TH£ W0RL0 TRADe CENTER 


TITJ^S 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


PATE 


r 


REVISIONS 


Column i 


column 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

2008 

36 34 

210 

141 

65 

65 

692 

692 

541 

75 

75 

0 

0 

137 

75 

75 

692 

692 

4008 

36 34 

210 

141 

70 

70 

692 

692 

541 

80 

80 

0 

0 

137 

80 

BO 

692 

692 


6—21—67 






SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

2O0B 

36 

34 

36 

1- 1716 

50 

132 

132 

4008 

36 

34 

36 

1- 1/16 

55 

132 

132 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 5 

i 

z ! 

O 1 

<, ! 

r 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1 X16 

1 X16 

1/2 

1/2 

5/16 

5/16 

1313 

1313 

5010 

5010 

5610 

5610 


r 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2008 

36 

34 

35 

1- 1/16 

50 

132 

132 

1 X16 

i/2 

5/16 

1313 

5010 

5610 

4006 

36 

34 

35 

1- 1/16 

55 

132 

132 

1 X16 

1/2 

5/16 

1313 

5010 

5610 











WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

m 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

103B 

37 

34 

300 

136 

65 

65 

682 

682 

139 

55 

55 

682 

68 2 

141 

50 

50 

682 

682 

1128 

37 

34 

300 

150 

50 

50 

682 

683 

150 

50 

50 

682 

6 83 

150 

50 

50 

682 

683 

1218 

37 

34 

300 

150 

50 

50 

682 

683 

150 

50 

50 

682 

68 3 

150 

50 

50 

682 

683 

1308 

37 

34 

300 

150 

50 

50 

493 

493 

151 

50 

50 

493 

493 

151 

50 

50 

493 

493 

1398 

37 

34 

300 

. 151 

50 

50 

683 

683 

• 151 

50 

50 

683 

68 3 

151 

50 

50 

683 

683 

I486 

37 

34 

300 

150 

50 

50 

682 

683 

. 150 

50 

50 

682 

6 83 

150 

50 

50 

682 

683 

157B 

37 

34 

300 

141 

55 

55 

682 

682 

139 

60 

60 

682 

68 2 

136 

65 

65 

682 

682 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

$CL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

103B 

37 

34 

37 

1- 1/16 

50 

132 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5110 

1311 

•5210 

1128 

37 

34 

37 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1511 

5210 

1411 

12 IB 

37 

34 

37 

1- 1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

1308 

37 

34 

37 

1- 1/16 

36 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

1398 

37 

34 

37 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

148B 

37 

34 

37 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

1511 

157B 

37 

34 

37 

1- 1/16 

50 

124 

132 

13/16X16 

7/16 

0 

5210 

1311 

5110 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1038 

37 

34 

36 

1- 1/16 

50 

132 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

5110 

1311 

5210 

112B 

37 

34 

36 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1511 

5210 

1411 

12 IB 

37 

34 

36 

1- 1/16 

36 

124. 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

1308 

37 

34 

36 

1- 1/16 

36 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

1396 

37 

34 

36 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 " 

"7/16 •' 

' 0 

5210 

1411 

5210 

14Q8 

37 

34 

36 

1- 1/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

14X1 

5210 

1511 

1578 

37 

34 

36 

1- 1/16 

55 

124 

132 

13/16X16 

7/16 

0 

5210 

131 1 

5110 


A 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


SPANDREL 

PLATE 



T4 

FY4 

SCL 

SCR 

103B 

37 

34 

35 

1- 

1/16 

50 

132 

124 

112B 

37 

34 

35 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

121B 

37 

34 

35 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

130B 

37 

34 

35 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

139B 

37 

34 

35 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

148B 

37 

34 

35 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

157B 

37 

34 

35 

1- 

1/16 

55 

124 

132 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

13/16X16 

7/16 

0 

5110 

1311 

5210 

11/16X16 

7/16 

0 

1511 

5210 

1411 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

3/4 X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

1511 

13/16X16 

7/16 

0 

5210 

1311 

5110 


m.\ ■*** 
















WORTHINGTON, SKILLING. BELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


the world trade center 


TITLE 


exterior wall panel schedule 


DATE 


6-21-67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

2036 

37 

34 

300 

132 

75 

75 

681 

681 

132 

70 

70 

681 

68 1 

132 

70 

70 

681 

681 

2128 

37 

34 

300 

132 

65 

65 

491 

491 

134 

60 

60 

491 

492 

135 

60 

60 

492 

492 

2218 

37 

34 

300 

140 

50 

50 

492 

■ 492 

139 

50 

50 

492 

49 2 

138 

50 

50 

492 

492 

2308 

37 

34 

300 

138 

50 

50 

442 

442 

138 

50 

50 

442 

442 

138 

50 

50 

442 

442 

239B 

37 

34 

300 

138 

55 

55 

442 

442 

139 

55 

55 

442 

442 

140 

55 

55 

492 

492 

2488 

37 

34 

300 

135 

65 

65 

492 

492 

134 

65 

65 

491 

492 

132 

70 

70 

491 

491 

2576 

37 

34 

300 

132 

70 

70 

491 

491 

132 

70 

70 

491 

49 1 

132 

80 

80 

681 

681 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

20 3B 

37 

34 

37 

1- 

1/16 

60 

132 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1013 

5210 

5010 

212B 

37 

34 

37 

1- 

1/16 

45 

124 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

22 1B 

37 

34 

37 

1- 

1/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 • 

5210 

mi • 

5210 

230B 

37 

34 

37 

1- 

1/16 

36 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1111 

5210 

1111 

239B 

37 

34 

37 

1- 

1/16 

36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 

nn 

5210 

248B 

37 

34 

37 

1- 

1/16 

45 

123 

123 

1/2 XI6 

5/16 

0 

5210 

5010 

5210 

257B 

37 

34 

37 

1- 

1/16 

60 

124 

132 

11/16X16 

3/8 

0 

5010 

5210 

1013 


SPANDREL PLATE 



WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

203B 

37 

34 

36 

1- 

1/16 

60 

132 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1013 

5210 

5010 

212B 

37 

34 

36 

1- 

1/16 

45 

124 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

2218 

37 

34 

36 

1- 

1/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

nn 

5210 

2306 

37 

34 

36 

1- 

1/16 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

1111 

5210 

1111 

2390 

37 

34 

36 

1- 

1/16 

36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 

nil 

5210 

248B 

37 

34 

36 

1- 

1/16 

45 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

5010 

5210 

2576 

37 

34 

36 

1- 

1/16 

65 

124 

132 

11/16X16 

3/8 

0 

5010 

5210 

1013 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2038 

37 

34. 

35 

1- 1/16 

55 

132 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

10X3 

5210 

5010 

2128 

37 

34 

35 

1- 1/16 

45 

124 

123 

9/16X16. 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

2216 

37 

34 

35 

1- 1/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

1111 

5210 

230B 

37 

34 

35 

1- 1/16 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

1111 

5210 

nn 

239B 

37 

34 

35 

1- 1/16 

36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 

mi 

5210 

2488 

37 

34 

35 

1- 1/16 

46 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

5010 

5210 

2578 

37 

34 

35 

1- 1/16. 

60 

124 

132 

11/16X16 

3/8 

0 

5010 

5210 

1013 




















Civil & Structural Engineers 



REVISIONS 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLO TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


panel 

NUMBER 

panel 

type 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

303B 

37 

34 

300 

136 

70 

70 

682 

682 

3125 

37 

34 

300 

150 

50 

50 

682 

683 

32 IB 

37 

34 

300 

150 

45 

45 

682 

■683 

330B 

37 

34 

300 

150 

45 

45 

493 

493 

339B 

37 

34 

300 

151 

45 

45 

683 

663 

348B 

37 

34 

300 

150 

50 

50 

682 

6 83 

357B 

37 

34 

300 

141 

60 

60 

682 

682 


TYPE 

fyi 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

139 

60 

60 

492 

68 2 

141 

55 

55 

492 

682 

150 

50 

50 

682 

683 

150 

50 

50 

682 

683 

150 

45 

45 

492 

68 3 

150 

45 

45 

492 

683 

151 

45 

45 

493 

493 

151 

45 

45 

493 

493 

151 

45 

45 

663 

68 3 

151 

45 

45 

683 

683 

150 

50 

50 

682 

6 83 

150 

50 

50 

682 

683 

139 

60 

60 

682 

68 2 

136 

70 

70 

682 

682 


6-21-67 


A 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

303B 

37 

34 

37 

1- 

1/16 

55 

132 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5110 

1311 

5210 

312B 

37 

34 

37 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

5/8 Xi6 

7/16 

0 

1511 

5210 

1411 

3218 

37 

34 

37 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

5/8 XX6 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

330B 

37 

34 

37 

1~ 

1/16 

36 

123 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

339B 

37 

34 

37 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

348B 

37 

34 

37 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

1511 

357B 

37 

34 

37 

1- 

1/16 

55 

124 

132 

13/16X16 

7/16 

0 

5210 

1311 

5110 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


SPANDREL 

PLATE 


weldments 


seat detail 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

303B 

37 

34 

36 

1- 

1/16 

55 

132 

124 

3/4 XI6 

7/16 

0 

5110 

1311 

5210 

312B 

37 

34 

36 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

1511 

5210 

I4U 

32 IB 

37 

34 

36 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

330B 

37 

34 

36 

1- 

1/16 

36 

123 

124 

9/16X16 

3/0 

0 

1411 

5210 

1411 

339B 

37 

34 

36 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

348B 

37 

34 

36 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

1511 

3578 

37 

34 

36 

1- 

1/16 

55 

124 

132 

13/16X16 

7/16 

0 

5210 

1311 

5110 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

303B 

37 

34 

35 

1- 

1/16 

55 

132 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5110 

1311 

5210 

312B 

37 

34 

35 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

1511 

5210 

1411 

321B 

37 

34 

35 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

330B 

37 

34 

35 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

339B 

37 

34 

35 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

3488 

37 

34 

35 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

1511 

357B 

37 

34 

35 

1- 

1/16 

55 

124 

132 

13/16X16 

7/16 

0 

5210 

1311 

5110 



























WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


COLUMN 1' 


Civil & Structural 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 
COLUMN 2 


Engineers 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

4Q3B 

37 

34 

300 

132 

85 

85 

681 

681 

4L2B 

37 

34 

300 

132 

70 

70 

491 

491 

421B 

37 

34 

300 

140 

55 

55 

492 

•492 

430B 

37 

34 

300 

138 

50 

50 

■ 442 

442 

4398 

37 

34 

300 

138 

46 

46 

492 

492 

4488 

37 

34 

300 

135 

55 

55 

492 

492 

457B 

37 

34 

300 

132 

65 

65 

491 

491 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

132 

75 

75 

491 

681 

132 

75 

75 

491 

681 

134 

70 

70 

491 

492 

135 

65 

65 

492 

492 

139 

55 

55 

492 

49 2 

138 

55 

55 

492 

492 

138 

50 

50 

442 

442 

138 

50 

50 

442 

442 

139 

45 

45 

492 

49 2 

140 

45 

45 

492 

492 

134 

55 

55 

491 

492 

132 

60 

60 

491 

491 

132 

65 

65 

491 

491 

132 

75 

75 

681 

681 


DATE 


6-21-67 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELOMENTS 


s 

EAT DETAIL 

T4 

PY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4038 

37 

34 

37 

1- 1/16 

65 

132 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1013 

5210 

5010 

412 B 

37 

34 

37 

1- 1/16 

46 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5210 

5010 

5210 

4218 

37 

34 

37 

1- 1/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

1111 

5210 

43 OB 

37 

34 

37 

1- 1/16 

36 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1111 

5210 

1111 

439B 

37 

34 

37 

1- 1/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

1111 

5210 

448B 

37 

34 

37 

1- 1/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5210 

50X0 

5210 

457B 

37 

34 

37 

1- 1/16 

60 

124 

132 

11/16X16 

3/8 

0 

. 5010 

5210 

1013 


panel 

NUMBER 

FLOOR 


SPANOREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL I 

COL 2 

COL 3 

4038 

37 

34 

36 

1- 

1/16 

65 

132 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1013 

5210 

5010 

4126 

37 

34 

36 

1- 

1/16 

50 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5210 

5010 

5210 

4218 

37 

34 

36 

1- 

1/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

mi 

5210 

4308 

37 

34 

36 

1- 

1/16 

36 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1111 

5210 

mi 

439B 

37 

34 

36 

1- 

1/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

mi 

* 5210 

4488 

37 

34 

36 

1- 

1/16 

42 

123 

123 

. 9/16X16 

5/16 

0 

5210 

5010 

5210 

4578 

37 

34 

36 

1- 

1/16 

60 

124 

132 

3/4 X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1013 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403B 

37 

34 

35 

1- 

1/16 

60 

132 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1013 

5210 

5010 

4126 

37 

34 

35 

1- 

1/16 

50 

124 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

5010 

5210 

42 IB 

37 

34 

35 

1- 

1/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

nil 

5210 

430B 

37 

34 

35 

1- 

1/16 

36 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

nn 

5210 

1111 

439B 

37 

34 

35 

1- 

1/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

mi 

5210 

44 BB 

37 

34 

35 

1- 

1/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5210 

5010 

5210 

4579 

37 

34 

35 

1- 

1/16 

55 

124 

132 

3/4 X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1013 


4-B1-140 




















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


COLUMN 1 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 
COLUMN 2 


DATE 


COLUMN 3 


PANEL NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

100B 37 35 

210 

137 

65 

65 

692 

692 

541 

65 

65 

0 

0 

141 

65 

65 

692 

692 

300 3 37 35 

210 

137 

75 

75 

692 

692 

541 

75 

75 

0 

0 

141 

70 

70 

692 

692 


6-21-67 







SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

z 

o 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

100B 

37 35 

37 

1- 1/16 

50 

132 

132 

15/16X16 

1/2 

5/16 

5410 

5010 

1313 

300B 

37 35 

37 

1- 1/16 

5D 

132 

132 

7/8 X16 

7/16 

0 

5410 

5010 

1313 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


panel 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 

COL 3 

loos 

37 35 

36 

1- 1/16 

50 

132 

132 

15/16X16 

1/2 

5/16 

5410 5010 

1313 

3008 

37 35 

36 

.1- 1/16 

50 

132 

132 

15/16X16 

1/2 

5/16 

5410 5010 

1313 






















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 



COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 



PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE FYL 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE - 

FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

109B 

38 

35 

300 

147 50 

50 

682 

682 

148 

50 

50 682 

68 2 

149 

50 

50 

683 

683 

118B 

38 

35 

300 

149 50 

50 

683 

683 

149 

50 

50 683 

6 83 

149 

50 

50 

6 63 

683 

127B 

38 

35 

300 

150 50 

50 

493 

493 

150 

50 

50 493 

49 3 

150 

,50 

50 

493 

493 

133B 

38 

35 

300 

151 50 

50 

493 

683 

151 

50 

50 493 

6 83 

151 

50 

50 

683 

683 

142B 

38 

35 

300 

150 50 

50 

683 

683 

150 

50 

50 683 

68 3 

150 

50 

50 

683 

683 

1516 

36 

35 

300 

149 50 

50 

663 

683 

148 

50 

50 682 

682 

147 

50 

50 

682 

682 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

. COL 1 

COL 2 

COL 3 

109B 

38 

35 

38 

1- 1/16 

36 

124 

124 

5/8 

X16 

7/16 

0 

5210 


1411 


5210 

118B 

38 

35 

38 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 


5210 


1411 

127B 

38 

35 

38 

1- 1/16 

36 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 


1411 


5210 

1338 

38 

35 

38 

1- 1/16 

36 

124 

124 

5/8 

X16 

7/16 

0 

5210 


1411 


5110 

1426 

38 

35 

38 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 


5210 


1411 

15 IB 

38 

. 35 

38 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 


1411 


5210 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1096 

38 

35 

37 

1- 1/16 

36 

124 

124 

5/8 

X16 

7/16 

0 

5210 


1411 


5210 

1188 

38 

35 

37 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 


5210 


1411 

127B 

38 

35 

37 

1- 1/16 

36 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 


1411 


5210 

133B 

38 

35 

37 

1- 1/16 

36 

124 

124 

5/8 

X16 

7/16 

0 

5210 


1411 


5110 

142B 

38 

35 

37 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 


5210 


1411 

1518 

38 

35 

37 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 


1411 


5210 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL NUMBER FLOOR 



FY4 

SCL 

SCR 

36 

124 

124 

36 

124 

124 

36 

124 

124 

36 

124 

124 

36 

124 

124 

36 

124 

124 


NO 5 

11/16X16 
11/16X16 
9/16X16 
5/8 X16 
11/16X16 
11/16X16 


NO 6 

t*- | 

o 

2 1 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

7/16 

0 

14U 

5210 

1411 

3/8 

0 

5110 

1411 

5210 

7/16 

0 

5210 

1411 

5110 

7/16 

0 

1411 

5210 

1411 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 


















REVISIONS 


WORTHINGTON 

, SKILLING, HELLE 

& JACKSON 

Civil & Structural 

Eaginoe rs 




PROJECT th£ 

WORLD 

TRADE 

CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 




DAT * 6-21 

-67- 




DAM C 1 

COLUMN 1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 



PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE FY1.FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 


209B 

38 

35 

300 

132 65 

65 

491 

491 

132 65 

65 491 

491 

132 

65 65 

491 

491 


2188 

38 

35 

300 

139 55 

55 

492 

492 

139 55 

55 492 

492 

139 

55 55 

492 

492 


227B 

38 

35 

300 

138 50 

50 

442 

442 

138 50 

50 442 

442 

138 

50 50 

442 

442 


2338 

38 

35 

300 

138 50 

50 

442 

442 

138 55 

55 442 

442 

138 

55 55 

442 

442 


242 B 

38 

35 

300 

139 55 

55 

492 

492 

139 55 

55 492 

49 2 

139 

55 55 

492 

492 


251B 

38 

35 

300 

132 65 

65 

491 

491 

132 65 

65 491 

491 

132 

70 70 

491 

491 

-X' 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLGOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


209B 

38 

35 

38 

i- 1/16 

45 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

5010 

5210 


12X2 


2 288 

38 

35 

38 

1- 1/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1611 

5210 


1111 


2278 

38 

35 

38 

1- 1/16 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5110 

1111 


5210 


233B 

38 

35 

38 

1- 1/16 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

5210 

1111 


5110 


Z42B 

38 

35 

38 

1- 1/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1111 

5210 


1611 


251B 

38 

35 

38 

1- 1/16 

45 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1212 

5210 


5010 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 


209B 

38 

35 

37 

1- 1/16 

45 

124 

124 

9/16X16 

3/e 

0 

5010 

5210 


1212 


218B 

38 

35 

37 

1- 1/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1611 

5210 


1111 


227B 

38 

35 

37 

1- 1/16 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5110 

1111 


5210 


\ 2336 

38 

•35 

37 

1“ 1/16 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

5210 

1111 


5110 



38 

35 

37 

1- 1/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1111 

5210 


1611 


:) 2518 

38 

35 

37 

1- 1/16 

45 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1212 

5210 


5010 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

number 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


2096 

36 

35 

36 

1- 1/16 

45 

124 

124 

5/8 XI6 

3/8 

0 

5010 

5210 


1212 


218B 

38 

35 

. 36 

1~ 1/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1611 

5210 


1111 


22 7B 

38 

35 

36 

1- 1/16 

36 

123 

122 

5/16X16 

5/16 

0 

5110 

mi 


5210 


2338 

38 

35 

36 

1- 1/16 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

5210 

mi 


5110 


242B 

38 

35 

36 

1- 1/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1111 

5210 


1611 


2513 

38 

35 

36 

1- 1/16 

46 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

1212 

5210 


5010 
















4—B1-143 
























Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


f ~'^EVlSlONfi 


r 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

C5U 

CSL 

type 

FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

3098 

38 

35 

300 

147 50 

50 

682 

682 

148 

50 

50 682 

68 2 

149 

50 

50 

683 

683 

3188 

38 

35 

300 

149 46 

46 

683 

6 83 

149 

46 

46 683 

6 83 

149 

45 

45 

683 

683 

327B 

38 

35 

300 

150 45 

45 

493 

493 

150 

45 

45 493 

49 3 

150 

45 

45 

493 

493 

333B 

38 

35 

300 

151 45 

45 

493 

493 

151 

45 

45 493 

493 

151 

45 

45 

683 

683 

3428 

38 

35 

300 

150 45 

45 

6B3 

683 

150 

50 

50 683 

68 3 

150 

50 

50 

6 83 

683 

3518 

38 

35 

300 

149 50 

50 

683 

683 

148 

55 

55 682 

6 82 

147 

55 

55 

682 

682 





SPANDREL 

PLATE 



weldments 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

309B 

38 

35 

38 

1- 1/16 

36 

124 

124 

5/8 

X16 

7/16 

0 

5210 


1411 


5210 

318B 

38 

35 

38 

1- 1/16 

36 

124 

124 

5/8 

X16 

7/16 

0 

1411 


5210 


1411 

32TB 

38 

35 

38 

1- 1/16 

36 

124 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 


1411 


5210 

333B 

38 

35 

38 

1- 1/16 

36 

124 

124 

5/8 

X16 

7/16 

0 

5210 


1411 


5110 

3426 

38 

35 

38 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 


5210 


1411 

35 IB 

38 

35 

38 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 


1411 


5210 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

o 

z 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3098 

38 

35 

37 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

318B 

38 

35 

37 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

1411 

3276 

36 

35 

37 

1- 

1/16 

36 

124 

123 

9/16X16 

3/B 

0 

5110 

1411 

5210 

333B 

38 

35 

37 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5110 

3426 

36 

35 

37 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

1411 

35 IB 

38 

35 

37 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 


c 


panel 

NUMBER 

FLOOR 

— 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3098 

38 

35 

36 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

318B 

38 

35 

36 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

1411 

3278 

38 

35 

36 

1- 

1/16 

36 

124 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

1411 

5210 

333B 

38 

35 

36 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5110 

342B 

38 

35 

36 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

1411 

351B 

38 

35 

36 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 























Civil & Structural Engineers 


OATE 


REVISIONS 


WORTHINGTON, SKILLING, HELlE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


I 



COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 





PANEL 

-- - 

.—— 


-— 

- - 


— 

- 





PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

PY1 

FY2 

CSU 

CSL 

409B 

38 

35 

300 

132 70 

70 

491 

491 

132 70 

70 491. 

49 1 

132 

70 

70 

491 

491 

418& 

38 

35 

300 

139 60 

60 

492 

492 

139 55 

55 492 

492 

139 

55 

55 

492 

492 

427B 

38 

35 

300 

138 55 

55 

442 

442 

138 55 

55 442 

442 

138 

55 

55 

442 

442 

433B 

38 

35 

300 

138 50 

50 

442 

442 

138 . 50 

50 442 

4 42 

138 

50 

50 

442 

442 

442 B 

38 

35 

300 

139 45 

45 

492 

492 

139 ‘ 45 

45 492 

49 2 

139 

45 

45 

492 

492 

451B 

38 

35 

300 

132 60 

60 

491 

491 

132 60 

60 491 

491 

132 

60 

60 

491 

491 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

z 

o 

O' 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

409B 

38 

35 

38 

1- 1/16 

46 

124 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5010 


5210 


1212 

418B 

38 

35 

38 

1- 1/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1611 


5210 


nn 

427B 

38 

35 

38 

1- 1/16 

42 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

5110 


1111 


5210 

433B 

38 

35 

38 

1- 1/16 

36 

12 2 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5210 


1111 


5110 

442 B 

38 

35 

39 

1- 1/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1111 


5210 


1611 

4518 

38 

35 

38 

1- 1/16 

42 

123 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

1212 


5210 


5010 





spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

409B 

38 

35 

37 

1- 1/16 

50 

124 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5010 


5210 


1212 

418B 

38 

35 

37 

1- 1/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1611 


5210 


nn 

427B 

38 

35 

37 

1- 1/16 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5110 


mi 


5210 

433B 

38 

35 

37 

1- 1/16 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5210 


mi 


5110 

442 B 

36 

35 

37 

1- 1/16 

36 

123 

123 

1/2 XI6 

5/16 

0 

1111 


5210 


1611 

45 IB 

38 

35 

37 

1- 1/16 

42 

123 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

1212 


5210 


5010 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 

v 

PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

ir» 

O 

Z 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

409B 

38 

35 

36 

1- 1/16 

50 

124 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5010 


5210 


1212 

418 B 

38 

35 

36 

1- 1/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1611 


5210 


nn 

427B 

38 

35 

36 

1- 1/16 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5110 


111 1 


5210 

433B 

38 

35 

36 

1- 1/16 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5210 


mi 


5110 

442B 

38 

35 

36 

1- 1/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1111 


5210 


1611 

45 IB 

38 

35 

36 

1- 1/16 

42 

123 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

1212 


5210 


5010 


6-21-67 


X 























| WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 

Civil & Structural 

Engineers 



PROJECT 7he wqrld 

TRADE 

CENTER 

TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 







PANEL 

TYPE 

COLUMN 

1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 


PANEL 

NUMBER 

TYPE FY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

2ooa 

38 36 

210 

140 TO TO 

692 

692 

540 T5 75 0 

0 

13T 

75 75 

692 

692 

4008 

30 36 

210 

140 75 75 

692 

692 

540 80 80 0 

0 

137 

80 80 

692 

692 




SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

200B 

38 36 

38 

1- 1/16 50 

132 

132 

1 X16 1/2 

5/16 

1313 

5010 


5610 

400B 

38 36 

38 

1- 1/16 55 

132 

132 

15/16X16 1/2 

5/16 

1313 

5010 


5610 




spandrel plate 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

2006 

38 

36 

37 

1- 1/16 

50 

132 

132 

4003 

38 

36 

37 

1- 1/16 

55 

132 . 

132 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1 X16 

1 X16 

1/2 

1/2 

5/16 
‘ 5/16 

1313 

1313 

5010 

5010 

5610 

5610 


















Civil & Structural Engineers 


REVISIONS 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


project TH£ wORLO TRADE CENTER 


TITLE 


COLUMN 1 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

PY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

106B 

39 

36 

300 

143 

50 

50 

682 

682 

144 

50 

50 

682 

68 2 

145 

50 

50 

682 

682 

115B 

39 

36 

300 

149 

50 

50 

6 83 

683 

149 

50 

50 

683 

6 83 

149 

50 

50 

683 

683 

1248 

39 

36 

300 

149 

50 

50 

683 

683 

149 

50 

50 

493 

68 3 

149 

50 

50 

493 

683 

136B 

39 

36 

300 

150 

50 

50 

6 83 

683 

150 

50 

50 

683 

6 83 

150 

50 

50 

683 

683 

145B 

39 

36 

300 

149 

50 

50 

683 

683 

149 

50 

50 

683 

68 3 

149 

50 

50 

683 

683 

154B 

39 

36 

300 • 

145 

50 

50 

682 

682 

144 

50 

50 

682 

6 82 

143 

55 

55 

6 82 

682 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

106B 

39 

36 

39 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

3/4 XI6 

3/8 

0 

1311 

5110 

1411 

115B 

39 

36 

39 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

5110 

1411 

5110 

124B 

39 

36 

39 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1411 

136B 

39 

36 

39 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

1411 

5110 

1411 

1453 

39 

36 

39 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5110 

1411 

5110 

154B 

39 

36 

39 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1411 

5110 

1311 




jsat;i 

\Vr-C5>" 1 / .<g! 

34^ ^-Vy/ 
■S^JV/£ SIKll i 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

106B 

39 

36 

38 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

13L1 

5110 

1411 

115B 

39 

36 

38 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5110 

1411 

5110 

124B 

39 

36 

38 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

1411 

5110 • 

1411 

1363 

39 

36 

38 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

1411 

5110 

1411 

145B 

39 

36 

38 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5110 

1411 

5110 

154B 

39 

36 

38 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1411 

5110 

1311 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

106B 

39 

36 

37 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1311 

5110 

1411 

115B 

39 

36 

37 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5110 

1411 

5110 

124B 

39 

36 

37 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

1411 

5110 

1411 

1368 

39 

36 

37 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 

5110 

1411 

1458 

39 

36 

37 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5110 

1411 

5110 

1540 

39 

36 

37 

1- 

1/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1411 

5110 

1311 



























WORTHINGTON 

, SKILLING, HELLE 

& JACKSON 

Civil & Structural 

Engineers 



PROJECT 1 THf 

WORLD 

TRADE 

CENTER 


TITUS 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 




DATE 6-21-67 





COLUMN 1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 










* 1 -■ —- - 







PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE . 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

2068 

39 

36 

300 

132 70 

70 

491 

681 

132 70 

70 491 

49 1 

132 

65 65 

491 

491 

2158 

39 

36 

300 

135 60 

60 

492 

492 

137 55 

55 492 

492 

138 

55 55 

492 

492 

224B 

39 

36 

300 

138 50 

50 

442 

492 

138 50 

50 442 

44 2 

138 

50 50 

442 

442 

236B 

39 

36 

300 

138 55 

55 

442 

442 

138 55 

55 442 

442 

138 

55 55 

442 

442 

■ 245B 

39 

36 

300 

138 55 

55 

492 

492 

137 60 

60 492 

49 2 

135 

60 60 

492 

492 

2 54B 

39 

36 

300 

132 65 

65 

491 

491 

132 70 

70 491 

491 

132 

70 70 

491 

491 

X 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

206B 

39 

36 

39 

1- 1/16 

42 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1212 


5110 

2156 

39 

36 

39 

1- 1/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1212 

5510 


5110 . 

224B 

39 

36 

39 

1- 1/16 

36 

123 

122 

3/8 X16 

5/16 

0 

1111 

5110 


ini 

236B 

39 

36 

39 

1- 1/16 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1111 

5110 


mi 

245B 

39 

36 

39 

1- 1/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5110 

5310 


1212 

254B 

39 

36 

39 

1- 1/16 

45 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

1212 


5110 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

206B 

39 

36 

38 

1- 1/16 

46 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1212 


5110 

215B 

39 

36 

38 

1- 1/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1212 

5510 


5110 

2246 

39 

36 

36 

1- 1/16 

36 

123 

122 

3/8 X16 

5/16 

0 

1111 

5110 


ini 

236B 

39 

36 

38 

1- 1/16 

42 

122 

123 

5/16X16 

5/16 

0 

1111 

5110 


ini 

\ 245B 

39 

36 

38 

1- 1/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

5310 


1212 

\ 2540 

39 

36 

38 

1“ 1/16 

50 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

1212 


5110 

f 




SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2066 

39 

36 

37 

1- 1/16 

45 

124 

124 

5/8 XI6 

3/8 

0 

5110 

1212 


5110 

215B 

39 

36 

37 

1- 1/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

1212 

5510 


5110 

224B 

39 

36 

37 

1- 1/16 

36 

123 

122 

3/8 XI6 

5/16 

0 

1111 

5110 


1111 

236B 

39 

36 

37 

1- 1/16 

36 

122 

123 

5/16X16 

5/16 

0 

1111 

5110 


nil 

245B 

39 

36 

37 

1- 1/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

5310 


1212 

254B 

39 

36 

37 

1- 1/16 

45 

123 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

1212 


5110 















i i-cn — i 40 























WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

type 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

3068 

39 

36 

300 

143 

55 

55 

492 

682 

144 

55 

55 

492 

68 2 

145 

50 

50 

682 

682 

315B 

39 

36 

300 

149 

50 

50 

683 

683 

149 

50 

50 

683 

6 83 

149 

46 

46 

683 

6 83 

324B 

39 

36 

300 

149 

45 

45 

493 

■ 493 

149 

45 

45 

493 

49 3 

149 

45 

45 

493 

493 

336B 

39 

36 

300 

150 

45 

45 

663 

6 83 

150 

45 

45 

683 

6 83 

150 

45 

45 

683 

683 

3458 

39 

36 

300 

149 

50 

50 

683 

683 

149 

50 

50 

683 

68 3 

149 

50 

50 

683 

683 

354B 

39 

36 

300 

145 

55 

55 

6 82 

682 

144 

55 

55 

682 

6 82 

143 

55 

55 

682 

682 



: X 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3068 

39 

36 

39 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1311 

5110 

1411 

315B 

39 

36 

39 

1- 1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

5110 

1411 

5110 

324B 

39 

36 

39 

1- 1/16 

36 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1411 

336B 

39 

36 

39 

1- 1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

1411 

5110 

1411 

345B 

39 

36 

39 

1“ 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5110 

1411 

5110 

3548 

39 

36 

39 

1- 1/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1411 

5110 

1311 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3066 

39 

36 

38 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/Q 

0 

1311 

5110 

1411 

315B 

39 

36 

38 

1- 1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

5110 

1411 

5110 

324B 

39 

36 

38 

1- 1/16 

36 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

L411 

336B 

39 

36 

38 

1- 1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

• -0 

1411 

5110 

1411 

345B 

39 

36 

38 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5110 

1411 

5110 

354B 

39 

36 

38 

1- 1/16 

42 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1411 

5110 

1311 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

306B 

39 

36 

37 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1311 

5110 

1411 

315B 

39 

36 

37 

1- 1/16 

36 

124 

124 

. 5/8 X16 

7/16 

0 

5110 

1411 • 

5110 

324B 

39 

36 

37 

1- 1/16 

36 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

14U 

3363 

39 

36 

37 

1- 1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

1411 

5110 

1411 

34 5B 

39 

36 

37 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5110 

1411 

5110 


36 37 1- 1/16 42 124 124 3/4 X16 7/16 0 1411 5110 1311 


354B 39 

































Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 

PKOject TH ^ WQRLD TRA0E CENTER P 1TLE EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


6-21-67 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

fyx 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

406B 

39 

36 

300 

132 

73 

75 

491 

491 

132 

75 

75 

491 

491 

132 

70 

70 

491 

491 

415B 

39 

36 

300 

135 

65 

65 

492 

492 

137 

60 

60 

492 

492- 

138 

60 

60 

492 

492 

424B 

39 

36 

300 

138 

55 

55 

442 

492 

138 

55 

55 

442 

442 

138 

55 

55 

442 

442 

4368 

39 

36 

300 

138 

50 

50 

442 

442 

138 

50 

50 

442 

442 

138 

50 

50 

442 

492 

445B 

39 

36 

300 

138 

46 

46 

492 

492 

137 

50 

50 

492 

49 2 

135 

50 

50 

492 

492 

4 54B 

39 

36 

300 

132 

60 

60 

491 

491 

132 

65 

65 

491 

491 

132 

65 

65 

491 

491 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4068 

39 

36 

39 

1- 1/16 

46 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 

415B 

39 

36 

39 

1- 1/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1212 

5510 

5120 

4248 

39 

36 

39 

1- 1/16 

36 

123 

122 

3/8 X16 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

4368 

39 

36 

39 

1- 1/16 

36 

122 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

445B 

39 

36 

39 

1- 1/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

454B 

39 

36 

39 

1- 1/16 

42 

123 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


SPANDREL 

PLATE 


•WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4066 

39 

36 

38 

1- 

1/16 

50 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 

4156 

39 

36 

38 

1- 

1/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1212 

5510 

5110 

4246 

39 

36 

38 

1“ 

1/16 

42 

123 

122 

3/8 X16 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

4366 

39 

36 

38 

1- 

1/16 

36 

122 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1111 

5110 

mi 

445B 

39 

36 

38 

1- 

1/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

454B 

39 

36 

38 

1- 

1/16 

45 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 


panel 

NUMBER 

floor 


SPANDREL 

PLATE 


weldments 


SEAT DETAIL 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

406B 

39 

36 

37 

1- 

1/16 

50 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 

4158 

39 

36 

37 

1- 

1/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1212 

5510 

5110 

424B 

39 

36 

37 

1- 

1/16 

36 

123 

122 

3/8 X16 

5/16 

0 

mi 

5110 

1111 

4368 

39 

36 

37 

1- 

1/16 

36 

122 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

nil 

5110 

mi 

44 5 B 

39 

36 

37 

1- 

1/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

454B 

39 

36 

37 

1- 

1/16 

42 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 
























Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


prSject 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


GATE 





PANEL 

PANEL 

NUMBER 

TYPE. 

100B 

39 

37 

210 

300B 

39 

37 

210 


COLUMN 1 


TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

136 

70 

70 

692 

692 

136 

76 

75 

692 

692 


COLUMN 2 


type 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

540 

70 

70 

0 

0 

540 

75 

75 

0 

0 


COLUMN 3 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

140 

65 

65 

692 

692 

140 

70 

70 

692 

692 


6-21-67 


X 






SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

floor 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

100B 

39 

37 

39 

1- 1/16 

50 

132 

132 

300B 

39 

37 

39 

1“ 1/16 

50 

132 

132 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

15/16X16 

1/2 

5/16 

* 5410 

5010 

1313 

7/8 X16 

7/16 

0 

5410 

5010 

1313 






SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

1006 

39 

37 

38 

1- 1/16 

50 

132 

•132 

300B 

39 

37 

38 

1- 1/16 

55 

132 

132 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

15/16X16 

1/2 

5/16 

5410 

5010 

1313 

7/8 X16 

7/16 

0 

5410 

5010 

1313 
















WORTHINGTON 

, SKILLING. HELLE 

& JACKSON 

Civil & Structural 

Engineers 






PROJECT THE WQRLD 

TRADE 

CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 





DATE 

6-21-67 






COLUMN 

1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 












* * 










PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 



103B 

40 

37 

300 

135 65 

65 

102 

682 

138 55 

55 102 

68 2 

140 

55 

55 

102 

682 



1X2B 

40 

37 

300 

148 50 

50 

102 

6 82 

148 50 

50 102 

682 

148 

50 

50 

102 

682 



121B 

40 

37 

300 

148 50 

50 

102 

682 

148 50 

50 102 

68 2 

148 

50 

50 

102 

682 



1308 

40 

37 

300 

150 50 

50 

103 

493 

150 50 

50 103 

493 

150 

50 

50 

103 

493 



1399 

40 

37 

300 

150 50 

50 

103 

683 

150 50 

50 103 

68 3 

150 

50 

50 

103 

683 


1 

1488 

40 

37 

300 

148 50 

50 

102 

682 

148 50 

50 102 

6 82 

148 

50 

50 

102 

682 


i 

1576 

40 

37 

300 

140 55 

55 

102 

682 

138 55 

55 102 

68 2 

135 

70 

70 

102 

682 


l 

x i 





SPANDREL 

PLATE 


WELOMENTS 



SEAT DETAIL 



i 

i 

PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 



103B 

40 

37 

40 

15/16 

50 

132 

124 

7/8 X16 

7/16 

0 

5110 


1311 


5210 



1128 

40 

37 

40 

15/16 

42 

124 

124 

3/4 XI6 

7/16 

0 

1511 


5210 


1411 



1210 

40 

37 

40 

15/16 

42 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5210 


1411 


5210 



130B 

40 

37 

40 

15/16 

42 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

1411 


5210 


1411 



1393 

40 

37 

40 

15/16 

42 

124 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

5210 


1411 


5210 



140B 

40 

37 

40 

15/16 

42 

124 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

1411 


5210 


1511 



157S 

40 

37 

40 

15/16 

50 

124 

132 

7/8 X16 

7/16 

0 

5210 


1311 


5110 







SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 




PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

■ NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 



103B 

40 

37 

39 

1- 1/16 

50 

132 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5110 


1311 


5210 



112 B 

40 

37 

39 

1- 1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

1511 


5210 


1411 



1210 

40 

37 

39 

1- 1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

5210 


1411 


5210 


• 

1308 

40 

37 

‘ 39 

1- 1/16 

36 

123 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 


5210 


1411 



1398 

40 

37 

39 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 


1411 


5210 



, i486 

40 

37 

39 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 


5210 


1511 



‘ 1578 

40 

37 

39 

1- 1/16 

50 

124 

132 

13/16X16 

7/16 

0 

5210 


1311 


5110 







SPA ri 

OREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 



4 

1 

PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 



1033 

40 

37 

38 

1- 1/16 

50 

132 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5110 


1311 


5210 


% 

1128 

40 

37 

38 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1511 


5210 


1411 



121B 

40 

37 

38 

1- 1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

5210 


1411 


5210 



130B 

40 

37 

38 

1- 1/16 

36 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 


5210 


1411 



1399 

40 

37 

38 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 


1411 


5210 



I486 

40 

37 

38 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 


5210 


1511 



1578 

40 

37 

38 

1- 1/16 

55 

124 

132 

13/16X16 

7/16 

0 . 

5210 


1311 


5X10 


1 


4-B1-152 



















REVISIONS 


WORTHINGTON 

, SKILLING, HELLE 

& JACKSON 

Civil & Structural 

Engineers 




PROJECT THg 

WORLD 

TRADE 

CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 





° ATE 6-21-67 




DAKICl 

COLUMN 1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 



PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE FY1 

FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 


203B 

40 

37 

300 

131 75 

75 

101 

681 

131 70 

70 101 

681 

131 

70 70 

101 

681 


212B 

40 

37 

300 

132 65 

65 

101 

491 

132 65 

65 101 

491 

134 

60 60 

102 

492 

.. 

22 IB 

40 

37 

300 

138 50 

50 

102 

492 

138 50 

50 102 

49 2 

138 

50 50 

102 

492 


230B 

40 

37 

300 

137 50 

50 

102 

442 

137 50 

50 102 

442 

137 

50 50 

102 

4-42 


239B 

40 

37 

300 

138 55 

55 

102 

442 

138 55 

55 102 

442 

138 

55 55 

102 

492 


248B 

40 

37 

300 

134 65 

65 

102 

492 

132 65 

65 101 

491 

132 

65 65 

101 

491 


257B 

40 

37 

300 

131 70 

70 

101 

491 

' 131 70 

70 101 

49 1 

131 

80 80 

101 

681 

X 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


203B 

40 

37 

40 

15/16 

60 

132 

124 

7/8 X16 

7/16 

0 

1013 

5210 


5010 


212B 

40 

37 

40 

15/16 

42 

124 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

5010 


5210 


221B 

40 

37 

40 

15/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

im 


5210 


230B 

40 

37 

40 

15/16 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1111 

5210 


1111 


239B 

40 

37 

40 

15/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

1H1 


5210 


248B 

40 

37 

40 

15/16 

45 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5210 

5010 


5210 


257B 

40 

37 

40 

15/16 

60 

124 

132 

3/4 X16 

3/8 

0 

5010 

5210 


1013 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7- 

COL 1 

COL 2 

COL 3 


203B 

40 

37 

39 

1- 1/16 

60 

132 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1013 

5210 


5010 


212 S 

40 

37 

39 

1- 1/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5210 

5010 


5210 


22 IB 

40 

37 

. 39 

1- 1/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

1111 


5210 


S 2308 

40 

37 

. 39 

1- 1/16 

36 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1111 

5210 


1111 


239B 

40 

37 

39 

1- 1/16 

36 

122 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 

1111 


5210 


\ \ 248B 

40 

37 

39 

1- 1/16 

45 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

5010 


5210 


2578 

$1 

40 

37 

39 

1- 1/16 

60 

123 

132 

11/16X16 

3/8 

0 

5010 

5210 


1013 


/ 




SPANDREL 

PLATE 


weldments 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 


2038 

40 

37 

38 

1- 1/16 

60 

132 

124 

3/4 X16 

.7/16 

0 

1013 

5210 


5010 


2128 

40 

37 

38 

1- 1/16 

45 

124 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5210 

5010 


5210 


2210 

40 

37 

38 

1- 1/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

1111 


5210 


230B 

40 

37 

38 

1- 1/16 

36 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1111 

5210 


1111 


2398 

40 

37 

38 

1- 1/16 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 

1111 


5210 


248B 

40 

37 

38 

1- 1/16 

45 

123 

123 

1/2 XI6 

5/16 

0 

5210 

5010 


5210 


2578 

40 

37 

38 

1- 1/16 

60 

123 

132 

11/16X16 

3/8 

0 

5010 

5210 


1013 
















r 

4-air’ 53 - - 





















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 




PROJECT THg wQftLD 

TRADE 

CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 




DATE 

6—21—67 





COLUMN 1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 





























* i ■ 






PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FYi 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE FYI FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FYI FY2 

CSU 

CSL 


303B 

40 

37 

300 

135 70 

70 

102 

682 

138 60 

60 102 

49 2 

140 

55 55 

102 

492 


3123 

40 

37 

300 

148 50 

50 

102 

682 

148 50 

50 102 

6 82 

148 

50 50 

102 

682 


3218 

40 

37 

300 

148 45 

45 

102 

682 

148 45 

45 102 

49 2 

148 

45 45 

102 

492 


330B 

40 

37 

300 

150 42 

42 

103 

493 

150 45 

45 103 

493 

150 

45 45 

103 

493 


3398 

40 

37 

300 

150 45 

45 

103 

683 

150 45 

45 103 

68 3 

150 

45 45 

103 

683 


348B 

40 

37 

300 

148 50 

50 

102 

6 82 

148 50 

50 102 

6 82 

148 

50 50 

102 

682 


357B 

40 

37 

300 

140 60 

60 

102 

682 

138 60 

60 102 

68 2 

135 

70 70 

102 

682 

w 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T4 

FY4 

SCI. 

SCR 

NO 5 

NU 6 

Nfl 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 


3036 

40 

37 

40 

15/16 

55 

132 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

5110 

1311 


5210 


3128 

40 

37 

40 

15/16 

42 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1511 

5210 


1411 


32 IB 

40 

37 

40 

15/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 

14U 


5210 


330B 

40 

37 

40 

15/16 

36 

123 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

1411 

5210 


1411 


339B 

40 

37 

40 

15/16 

42 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5210 

1411 


5210 


3485 

40 

37 

40 

15/16 

42 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1411 

5210 


1511 ■ 


357B 

40 

37 

40 

15/16 

55 

124 

132 

7/8 X16 

7/16 

0 

5210 

1311 


5110 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 


303B 

40 

37 

39 

1/16 

55 

132 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 

1311 


5210 


312B 

40 

37 

39 

1- 1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

1511 

5210 


1411 


32 IB 

40 

37 

39 

1- 1/16 

36 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

1411 


5210 


330B 

40 

37 

39 

1- 1/16 

36 

123 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 


1411 


3396 

40 

37 

- 39 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 

1411 


5210 


3488 

40 

37 

39 

1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 

5210 


1511 


357B 

40 

37 

39 

1- 1/16 

55 

124 

132 

3/4 X16 

7/16 

0 

5210 

1311 


5110 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT OETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

2 

□ 

-'1 

COL 1 

COL 2 

COL 3 


3038 

40 

37 

38 

1- 1/16 

55 

132 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 

1311 


5210 


3126 

40 

37 

38 

1- 1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

1511 

5210 


1411 


32 IB 

40 

37 

38 

1- 1/16 

36 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

1411 


5210 


330B 

40 

37 

36 

1- 1/16 

36 

123 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 


1411 


339B 

40 

37 

38 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 

1411 


5210 


348B 

40 

37 

38 

1- 1/16 

36 

124 - 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 

5210 


1511 


357B 

40 

37 

38 

1- 1/16 

55 

124 

132 

3/4 X16 

7/16 

0 

5210 

1311 


5110 
























WORTHINGTON. SKILLING. HELLE & JACKSON 

Civil & Structural Engineers 



project THE WQRLD TRA0E CENTER 

T,TLE EXTERIOR 

WALL PANEL SCHEDULE 

DATE 

6-21-67 

COLUMN 

1 

COLUMN 2 COLUMN 3 




PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

PY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

4Q38 

40 

37 

300 

131 

80 

60 

101 

681 

131 

75 

75 

101 

49 1 

131 

75 

75 

101 

491 

412B 

40 

37 

300 

132 

70 

70 

101 

491 

132 

70 

70 

101 

491 

134 

65 

65 

102 

492 

42 IB 

40 

37 

300 

138 

55 

55 

102 

■492 

138 

55 

55 

102 

49 2 

138 

55 

55 

102 

492 

430B 

40 

37 

300 

137 

55 

55 

102 

442 

137 

55 

55 

102 

442 

137 

50 

50 

102 

442 

439B 

40 

37 

300 

138 

45 

45 

102 

492 

138 

45 

45 

102 

49 2 

138 

45 

45 

102 

492 

4488 

40 

37 

300 

134 

55 

55 

102 

492 

132 

60 

60 

101 

491 

132 

60 

60 

101 

491 

457B 

40 

37 

300 

131 

65 

65 

101 

491 

131 

65 

65 

101 

49 1 

131 

70 

70 

101 

681 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4036 

40 

37 

40 

15/16 

60 

132 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

1013 

5210 

5010 

412B 

40 

37 

40 

15/16 

46 

124 

123 

5/6 X16 

5/16 

0 

5210 

5010 

5210 

42 IB 

40 

.37 

40 

15/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

1111 

5210 

430B 

40 

37 

40 

15/16 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1111 

5210 

1111 

439B 

40 

37 

40 

15/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

mi 

5210 

448B 

40 

37 

40 

15/16 

42 

123 

124 

5/8 X16 

5/16 

0 

5210 

5010 

'5210 

457B 

40 

37 

40 

15/16 

55 

124 

132 

13/16X16 

7/16 

0 

5010 

5210 

1013 


panel 

NUMBER 

F LOOR 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

J_ 

r- 

o 

z. 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403B 

40 

37 

39 

1- 

1/16 

65 

132 

124 

3/4 X16 

3/8 

0 

1013 

5210 

5010 

412B 

40 

37 

39 

1- 

1/16 

46 

123 

123 

9/16X16 

5*16 

0 

5210 

5010 

5210 

42 IB 

40 

37 

39 

1- 

1/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

1111 

5210 

430B 

40 

37 

39 

1- 

1/16 

36 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

nn 

5210 

1111 

439B 

40 

37 

39 

1- 

1/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

ini 

5210 

448B 

40 

37 

39 

1- 

1/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

5010 

5210 

457B 

40 

37 

39 

1- 

1/16 

55 

124 

132 

11/16X16 

3/8 

0 

5010 

5210 

1013 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403B 

40 

37 

38 

1- 

1/16 

65 

132 

124 

3/4 X16 

3/8 

0 

1013 

5210 

5010 

412B 

40 

37 

38 

1- 

1/16 

46 

123 

123 

1/2 XI6 

5/16 

0 . 

5210 

5010 

5210 

42 1B 

40 

37 

• 38 

1- 

1/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

nil 

5210 

4308 

40 

37 

38 

1- 

1/16 

36 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

111! 

5210 

1111 

439B 

40 

37 

38 

1- 

1/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

nn 

5210 

4488 

40 

37 

38 

i- 

1/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

5010 

5210 

4576 

40 

37 

38 

1- 

1/16 

55 

124 

132 

11/16X16 

3/8 

0 

5010 

5210 

1013 
























Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON. SKILLING, HELLE & JACKSON 
project THE WORLD TRADE CENTER TrrLE EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

PY1 

FY2 

CSU 

CSL 

109B 

40 

38 

200 

147 

46 

46 

102 

682 

118B 

40 

38 

200 

150 

50 

50 

103 

683 

127B 

40 

38 

200 

150 

50 

50 

103 

• 493 

1338 

40 

38 

200 

151 

50 

50 

103 

493 

142B 

40 

38 

200 

150 

50 

50 

103 

683 

15 IB 

40 

38 

200 

149 

50 

50 

103 

683 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

148 

50 

50 

102 

68 2 

149 

46 

46 

103 

683 

150 

50 

50 

103 

6 83 

150 

50 

50 

103 

683 

150 

50 

50 

103 

49 3 

150 

50 

50 

103 

493 

151 

50 

50 

103 

493 

151 

50 

50 

103 

683 

150 

50 

50 

103 

68 3 

150 

50 

50 

103 

683 

148 

50 

50 

102 

682 

147 

50 

50 

102 

682 


6-21-67 


X 


SPANOREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

109B 

40 

38 

40 

15/16 

42 

124 

124 

118B 

40 

38 

40 

15/16 

42 

124 

124 

127B 

40 

38 

40 

15/16 

42 

124 

124 

133B 

40 

3B 

40 

15/16 

42 

124 

124 

142B 

40 

36 

40 

15/16 

42 

124 

124 

15 IB 

40 

38 

40 

15/16 

42 

124 

124 


WELDMENTS 

• - 


SEAT 0ETA1L 


NO 5 

NU 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3/4 X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

3/4 X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

1411 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1411 

5210 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5110 

13/16X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

1411 

13/16X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

109B 

40 

38 

39 

1- 1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

1188 

40 

38 

39 

1- 1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

1411 

1278 

40 

38 

39 

1- 1/16 

36 

124 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

1411 

52T 0 

1338 

40 

38 

39 

1- 1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5110 

1428 

40 

38 

39 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

1411 

151B 

40 

38 

39 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 
















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING. HELLE & JACKSON 


project 


the world trade center 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

PY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

2Q9B 

40 

38 

200 

132 

65 

65 

101 

491 

132 

65 

65 

101 

49 1 

132 

65 

65 

101 

491 

218B 

40 

38 

200 

139 

50 

50 

102 

492 

139 

50 

50 

102 

492 

139 

50 

50 

102 

492 

227B 

40 

38 

200 • 

138 

50 

50 

102 

■ 442 

138 

50 

50 

102 

44 2 

138 

50 

50 

102 

442 

233B 

40 

38 

200 

138 

50 

50 

102 

442 

138 

50 

50 

102 

442 

138 

55 

55 

102 

442 

242B 

40 

38 

200 

139 

55 

55 

102 

492 

139 

55 

55 

102 

49 2 

139 

55 

55 

102 

492 

25 IB 

40 

38 

200 

132 

65 

65 

101 

491 

132 

70 

70 

101 

491 

132 

70 

70 

101 

491 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

number 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

209B 

40 

38 

40 

15/16 

45 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5010 

5210 

1212 

218B 

40 

38 

40 

15/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

1611 

5210 

1111 

227B 

40 

38 

40 

15/16 

36 

123 

122 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 

1111 

5210 

233B 

40 

38 

40 

15/16 

36 

122 

122 

5/16X16 

5/16 

0 

5210 

mi ■ 

5110 

242B 

40 

38 

40 

15/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1111 

5210 

1611 

251B 

40 

38 

40 

15/16 

46 

123 

123 

5/8 X16 

5/16 

0 

1212 

5210 

5010 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

209B 

40 

38 

39 

1- 

1/16 

42 

124 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5010 

5210 

1212 

2 18 B 

40 

38 

39 

1- 

1/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1611 

5210 

1111 

22 7B 

40 

38 

39 

1- 

1/16 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5110 

1111 

5210 

233B 

40 

38 

39 

1- 

1/16 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

5210 

mi 

5110 

2428 

40 

39 

39 

1- 

• 1/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

mi 

5210 

1611 

251B 

40 

38 

39 

1- 

1/16 

45 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1212 

5210 

5010 


6-21-67 


X 















r 


REVISIONS 



WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & 

JACKSON 

Civil & Structural Engineers 




project THE W0RLD TRA0E CENTER 


TITUE EXTERIOR 

WALL PANEL SCHEDULE 

DATE 

6-21-67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 



PANEL 

NUM8ER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FYi 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

309 B 

40 

38 

200 

147 

50 

50 

102 

682 

148 

50 

50 

102 

68 2 

149 

50 

50 

103 

683 

318B 

40 

38 

200 

150 

45 

45 

103 

6 83 

150 

45 

45 

103 

6 83 

150 

45 

45 

103 

683 

3278 

40 

38 

200 

150 

45 

45 

103 

■ 493 

150 

45 

45 

103 

49 3 

150 

42 

42 

103 

493 

3338 

40 

38 

200 

151 

42 

42 

103 

493 

151 

42 

42 

103 

493 

151 

42 

42 

103 

683 

3428 

40 

38 

200 

150 

45 

45 

103 

683 

150 

46 

46 

103 

68 3 

150 

50 

50 

103 

683 

351B 

40 

38 

200 ■ 

149 

50 

50 

103 

683 

148 

50 

50 

102 

6 82 

147 

50 

50 

102 

682 






5KAJNUK CL 

PLATE 


we LOMENiS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOGR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

309B 

40 

38 

40 

15/16 

42 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 

3 18B 

40 

38 

40 

15/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

1411 

327B 

40 

38 

40 

15/16 

36 

124 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1411 

5210 

333B 

40 

38 

40 

15/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5110 

342B 

40 

38 

40 

15/16 

42 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

1411 

35 IB 

40 

38 

40 

15/16 

42 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 




SPANDREL 

PLATE 

WELDMENTS 

SEAT OETAIL 

PANEL NUMBER 

FLOOR 

T4 FY4 

SCL SCR 

NO 5 NO 6 NO 7 

COL 1 COL 2 COL 3 


309B 

40 

38 

39 

1- 1/16 

36 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 

318B 

40 

38 

39 

1- 1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

1411 

3278 

40 

38 

39 

1- 1/16 

36 

124 

123 

1/2 XI6 

3/8 

0 

5110 

1411 

5210 

333B 

40 

38 

39 

1- 1/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5110 

342B 

40 

38 

39 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 

5210 

1411 

351B 

40 

38 

39 

1- 1/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 

1411 

5210 


X 


4-B1-158 


















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKiLLING, HELLE & JACKSON 

project T H g WQR L D TRADE CENTER TJTLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


DATE 


COLUMN 3 


PANEL NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

^m mm mm ^m 

FY2 

CSU 

CSL 

409B 40 

38 

200 

132 

70 

70 

10 L 

491 

132 

70 

70 

101 

49 1 

132 

70 

70 

101 

491 

4I8B 40 

38 

200 

139 

55 

55 

102 

492 

139 

55 

55 

102 

492 

139 

55 

55 

102 

492 

4278 40 

38 

200 

138 

55 

55 

102 

' 442 

138 

55 

55 

102 

442 

138 

55 

55 

102 

442 

4338 40 

38 

200 

138 

50 

50 

102 

442 

138 

50 

50 

102 

442 

138 

50 

50 

102 

442 

4426 40 

38 

200 

139 

45 

45 

102 

492 

139 

45 

45 

102 

49 2 

139 

45 

45 

102 

492 

45 IB 40 

38 

200 

132 

60 

60 

101 

491 

132 

60 

60 

101 

491 

132 

60 

60 

101 

491 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

409B 

40 

38 

40 

15/16 

50 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5010 

5210 

1212 

418B 

40 

38 

40 

15/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

1611 

5210 

1111 

427B 

40 

38 

40 

15/16 

36 

122 

122 

3/8 X 16 

5/16 

0 

5110 

1111 

5210 

433B 

40 

38 

40 

15/16 

36 

122 

122 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 

1111 

5110 

4428 

40 

38 

40 

15/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

1111 

5210 

1611 

45 IB 

40 

38 

40 

15/16 

42 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

1212 

5210 

5010 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL* 1 

COL 2 

COL 3 

409B 

40 

38 

39 

1- 1/16 

46 

124 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5010 

5210 

1212 

418B 

40 

38 

39 

1- 1/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1611 

5210 

1111 

427B 

40 

38 

39 

1- 1/16 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5110 

1111 

5210 

433B 

40 

38 

39 

1- 1/16 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5210 

• 1111 

5110 

442B 

40 

38 

39 

1- 1/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1111 

5210 

1611 

45 IB 

40 

38 

39 

1- 1/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

1212 

5210 

5010 


6-21-67 

















REVISIONS 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


project 


THE WORLD TRADE CENTER. 


COLUMN 1 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 
COLUMN 2 


DATE 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2‘ 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

2008 

40 38 

210 

141 

65 

65 

102 

692 

541 

70 

70 

0 

0 

137 

70 

70 

102 

692 

400B 

40 38 

210 

141 

70 

70 

102 

6 92 

541 

75 

75 

0 

0 

137 

75 

75 

102 

692 


6-21-67 


SPANDREL PLATE 


WELOMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

» r- 

! o 

1 z 

I 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2008 

40 38 

40 

15/16 

50 

132 

132 

1“ 1/16X16 

1/2 

5/16 

1313 

5010 

5610 

400B 

40 38 

40 

15/16 

55 

132 

132 

1- 1/16X16 

1/2 

5/16 

1313 

5010 

5610 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2008 

40 

38 

39 

1- 1/16 

50 

132 

132 

15/16X16 

1/2 

5/16 

1313 

5010 

5610 

40CB 

40 

38 

39 

1- 1/16 

55 

132 

132 

15/16X16 

1/2 

5/16 

1313 

5010 

5610 


4=R1 -1 An 










Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


project TH£ WDRLD TRADe CENTER 


TtTLE EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

106B 

40 

39 

100 

144 

50 

50 

102 

682 

146 

50 

50 

102 

682 

147 

50 

50 

102 

682 

115B 

40 

39 

100 

ISO 

50 

50 

103 

6 63 

150 

50 

50 

103 

683 

150 

50 

50 

103 

683 

124B 

40 

39 

100 

150 

50 

50 

103 

* 683 

150 

50 

50 

103 

493 

150 

50 

50 

103 

493 

136B 

40 

39 

100 

153 

50 

50 

103 

683 

153 

50 

50 

103 

683 

153 

50 

50 

103 

683 

1458 

40 

39 

100 

150 

50 

50 

103 

683 

150 

50 

50 

103 

663 

150 

50 

50 

103 

663 

154B 

40 

39 

100 

147 

50 

50 

102 

682 

146 

50 

50 

102 

682 

144 

50 

50 

102 

682 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELOMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1066 

40 

39 

40 

15/16 

36 

124 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

1311 

5110 

1411 

1158 

40 

39 

40 

15/16 

42 

124 

124 

3/4 XL6 

7/16 

0 

5110 

1411 

5110 

124B 

40 

39 

40 

15/16 

42 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 

5110 

1411 

1366 

40 

39 

40 

15/16 

42 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

• 0 

1411 

5110 

1411 

145B 

40 

39 

40 

15/16 

42 

124 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

5110 

1411 

5110 

154B 

40 

39 

40 

15/16 

36 

124 

124 

7/8 X16 

7/16 

0 

1411 

5110 

1311 








WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT THE W Q RL0 trade center 


Civil & Structural Engineers 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


6-21-67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FYl 

FY2 

c$u 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

206B 

40 

39 

100 

132 

65 

65 

101 

491 

132 

65 

65 

101 

491 

132 

65 

65 

101 

491 

215B 

40 

39 

100 

136 

55 

55 

102 

492 

138 

55 

55 

102 

492 

139 

55 

55 

102 

492 

2246 

40 

39 

100 

138 

50 

50 

102 

442 

138 

50 

50 

102 

442 

138 

50 

50 

102 

442 

2366 

40 

39 

100 

138 

55 

55 

102 

442 

138 

55 

55 

102 

442 

138 

55 

55 

102 

442 

2456 

40 

39 

100 

139 

55 

55 

102 

492 

136 

55 

55 

102 

492 

136 

60 

60 

102 

492 

2546 

40 

39 

100 

132 

70 

70 

101 

491 

132 

70 

70 

101 

491 

132 

70 

70 

101 

491 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


panel 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

iTl 

a 

z 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2068 

40 

39 

40 

15/16 

45 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 

2156 

40 

39 

40 

15/16 

42 

123 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

1212 

5510 

5110 

224B 

40 

39 

40 

15/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1111 

5110 

nil 

2366 

40 

39 

40 

15/16 

36 

122 

L23 

3/8 X16 

5/16 

0 

mi 

5110 

mi 

245B 

40 

39 

40 

15/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

2546 

40 

39 

40 

15/16 

46 

123 

124 

5/6 X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 



4 - 61-162 










WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

3068 

40 

39 

100 

144 

55 

55 

102 

492 

146 

50 

50 

102 

492 

147 

50 

50 

102 

682 

315B 

40 

39 

100 

150 

46 

46 

103 

663 

150 

46 

46 

103 

683 

150 

45 

45 

103 

683 

324B 

40 

39 

100 

150 

45 

45 

103 

493 

150 

42 

42 

103 

493 

150 

42 

42 

103 

493 

3368 

40 

39 

100 

153 

42 

42 

103 

663 

153 

42 

42 

103 

683 

153 

42 

42 

103 

683 

3458 

40 

39 

100 

150 

50 

50 

103 

683 

L50 

50 

50 

103 

683 

150 

50 

50 

103 

683 

3548 

40 

39 

100 

147 

55 

55 

102 

662 

146 

55 

55 

102 

682 

144 

55 

55 

102 

682 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCI 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

306B 

40 

39 

40 

15/16 

36 

124 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

1311 

5110 

1411 

3159 

40 

39 

40 

15/16 

42 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5110 

1411 

5110 

32 4B 

40 

39 

40 

15/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

1411 

5110 

1411 

3363 

40 

39 

40 

15/16 

36 

124 

124 

3/4 X16 

1/2 

0 

1411 

5110 

1411 

3459 

40 

39 

40 

15/16 

42 

124 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

5110 

1411 

5110 

3 54B 

40 

39 

40 

15/16 

42 

124 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

1411 

5110 

1311 


6-21-67 


X 



4-B1-163 








Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 

project " THE wqrlo trad£ CENTER p T - EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 



PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL NUMBER 

TYPE 

EY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

406B 40 39 

100 

132 

70 

70 

101 

491 

132 

70 

70 

101 

491 

132 

70 

70 

101 

491 

415B 40 39 

100 

136 

60 

60 

102 

492 

136 

60 

60 

102 

492 

139 

55 

55 

102 

492 

424B 40 39 

100 

138 

55 

55 

102 

' 442 

138 

55 

55 

102 

442 

138 

55 

55 

102 

442 

4366 40 39 

100 

138 

50 

50 

102 

442 

138 

46 

46 

102 

442 

138 

46 

46 

102 

442 

445B 40 39 

100 

139 

45 

45 

102 

492 

138 

45 

45 

102 

492 

136 

50 

50 

102 

492 

4S4S 40 39 

100 

132 

65 

65 

101 

491 

132 

65 

65 

101 

491 

132 

65 

65 

101 

491 


6-21-67 


X 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

o 

z 

COL 1 

COL 2 

• COL 3 

406B 

40 

39 

40 

15/16 

50 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 

415B 

40 

39 

40 

15/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

1212 

5510 

5110 

424B 

40 

39 

40 

15/16 

42 

123 

122 

7/16X16 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

436B 

40 

39 

40 

15/16 

36 

122 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

4458 

40 

39 

40 

15/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

4548 

40 

39 

40 

15/16 

45 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 

1212 

5110 












SKILLING* HELLE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITt** 


COLUMN 1 


Structural A Civil Engineers 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


5-14-69 


COLUMN 3 




PANEL 


—*-?■*- 

- T 

--- 

*• — 

-— 


-- 

v 4 —* 

—-r — 


—' 

-r- —— 

PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

100B 

40 39 

120 

136 

65 

65 

102 

692 

541 

65 

65 

122 

0 

141 

65 

65 

4 300B 

40 39 

120 

138 

70 

70 

102 

692 

541 

70 

70 

122 

< a ) 

141 

70 

70 


SPANDREL PLATE 


WEIOHENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

100B 

40 39 

40 

15/16 

50 

132 

132 

1- 

1/16X16 

1/2 

5/16 

5410 

5010 

1313 

300B 

40 39 

40 

15/16 

50 

132 

132 

1 

XI6 

1/2 

5/16 

5410 

5010 

1313 





SKULING-HELLE-CHRI5TIAN SEN-ROBERTSON 


PROJECT 


TWF WORLD TRADE CENTER 


TITUE 


Civil A Structural Engineers 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


12 *-5-67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PA N E L 

INIUH 

iBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY? 

CSU 

CSL 

1038 

43 

40 

400 

339 

70 

70 

102 

102 

342 

60 

60 

102 

102 

345 

60 

60 

102 

102 

106B 

43 

40 

400 

347 

55 

55 

102 

102 

349 

55 

55 

102 

102 

350 

55 

55 

102 

102 

109B 

A3 

40 

400 

352 

55 

55 

102 

102 

353 

55 

55 

102 

102 

354 

55 

55 

102 

103 

112B 

A3 

40 

400 

354 

55 

55 

102 

102 

354 

55 

55 

102 

102 

3 54 

55 

55 

1C2 

102 

1156 

43 

40 

400 

354 

55 

55 

102 

103 

354 

55 

55 

102 

103 

3 54 

55 

55 

1C2 

103 

USB 

43 

40 

400 

354 

55 

55 

102 

103 

354 

55 

55 

102 

103 

3 54 

55 

55 

1C2 

103 

121B 

43 

40 

400 

354 

55 

55 

102 

102 

3 54 

55 

55 

102 

102 

354 

65 

55 

102 

10? 

124B 

43 

40 

400 

3 54 

55 

55 

102 

103 

354 

55 

55 

102 

103 

354 

60 

60 

102 

103 

1276 

43 

40 

400 

355 

55 

55 

102 

103 

355 

60 

60 

102 

103 

355 

60 

60 

102 

103 

130B 

43 

40 

400 

356 

55 

55 

102 

103 

356 

55 

55 

107 

in; 

3 56 

60 

60 

iu 3 

J.U 3 


spandrel plate 


WELDMENTS 


SEAT DFTAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2 

103B 

43 

40 

43 

15/16 

55 

415 

404 

1- 

■ 1/8 XI6 

3/8 

0 

7020 

(?o75> 

6220 


106B 

43 

40 

43 

15/16 

36 

404 

404 


15/16X16 

3/8 

0 

4524 

6120 

4424 


109B 

43 

40 

43 

15/16 

36 

404 

404 

1 

X 1 6 

3/8 

0 

6220 

4424 

6220 

2 

112 B 

43 

40 

43 

15/16 

36 

404 

404 

1 

X 16 

1/2 

0 

442 4 

C"62T5> 

4424 


U5B 

43 

^0 

43 

15/16 

36 

404 

404 

l 

X16 

1/2 

0 

6120 

4424 

6120 

2 

USB 

43 

40 

43 

15/16 

36 

404 

404 

1 

X 16 

1/2 

0 

4424 

CSS3> 

4424 

2 

12 IB 

43 

4C 

43 

15/16 

36 

404 

404 

1 

XI 6 

1/2 

0 

6220 

442 A 

<25lj> 


1 24B 

43 

40 

43 

15/16 

4? 

404 

404 


15/16X16 

1/2 

c 

4424 

6120 

4424 

£ 

1276 

43 

40 

43 

15/16 

42 

404 

404 


15/16X16 

1/2 

0 

6120 

4424 

f6220) 


1306 

43 

40 

43 

15/16 

42 

404 

404 


15/16X16 

■ 1/2 

0 

4424 

6220 

.44?4 


spandrel plate 


weldments 


SEAT OFTAIL 


PANEL 

NUMBER 

Floor 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

103B 

43 

40 

41 

15/16 

55 

416 

404 

1- 3/16X16 

3/8 

0 

70 20 

60? 0 

6320 

106B 

43 

4C 

41 

15/16 

42 

404 

404 

1 X16 

3/8 

0 

4524 

6120 

4424 

1098 

43 

40 

41 

15/16 

45 

404 

405 

1“ 1/16X16 

3/8 

0 

6120 

4424 

6220 

1126 

43 

40 

41 

15/16 

46 

405 

405 

1- 1/16X16 

1/2 

0 

4424 

6120 

4424 

115B 

43 

40 

41 

15/16 

50 

405 

405 

1“ 1/16X16 

1/2 

0 

6120 

4424 

6120 

1186 

43 

40 

41 

15/16 

50 

405 

404 

1- 1/16X16 

1/2 

0 

4424 

6120 

4424 

1218 

43 

40 

41 

15/16 

50 

404 

404 

1 X16 

1/2 

0 

6220 

4424 

6120 

124B 

43 

40 

41 

15/16 

50 

4Q4 

404 

1 X16 

1/2 

0 

4424 

6120 

44 24 

12 7 B 

43 

40 

41 

15/16 

50 

40* 

404 

15/16X16 

1/2 

0 

6120 

4424 

6120 

L30B 

43 

40 

41 

15/16 

55 

404 

404 

15/16X16 

1/2 

0 

4424 

6220 

4524 


-166 















S KILL! NG-HELLE-CHRISTIAN SEN-ROBERTSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITl-E 


Civil & Sfructural Engineers 


exterior wall panel schedule 


DATE 


EVLSlO NS 


PANEL 

PANEL NUMBER TYPE 

1336 43 40 400 

1366 43 40 400 

139B 43 40 400 

142 B 43 40 400 

145B 43 40 400 

148B 43 40 400 

1516 43 4C 400 

154B 43 40 400 

157B 43 40 400 


PANEL NUMBER FLOOR 

2 133B 43 40 43 

136B 43 40 43 

2 139B 43 40 43 

2 142B 43 40 43 

1453 43 4C 43 

I486 43 40 43 

15 IB 43 40 43 

1546 43 40 43 

2 1576 43 40 43 




panel number 

1338 43 40 

136B 43 40 

2 139B 43 40 

1426 43 40 

145 B 43 40 

2 148B 43 40 

2 1516 43 40 

1548 43 40 

2. 1576 43 40 


floor. 


COLUMN 1 


TYPE FY1 

FY2 

CS LJ 

CS L 

356 60 

60 

103 

103 

356 60 

60 

103 

103 

356 55 

55 

103 

103 

356 55 

55 

102 

103 

355 55 

55 

102 

103 

354 55 

55 

102 

102 

354 55 

55 

102 

103 

350 55 

55 

102 

102 

345 60 

60 

102 

102 

SPANfJR EL 

PLATE 


T 4 

F Y4 

SCL 

SCR 

15/16 

42 

404 

404 

15/16 

42 

404 

404 

15/3 6 

42 

404 

405 

15/16 

42 

405 

405 

15/16 

42 

405 

405 

15/16 

42 

405 

405 

13/16 

36 

405 

405 

15/16 

36 

405 

404 

15/16 

55 

404 

416 

spandrel 

PLATF 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR. 

15/16 

55 

404 

404 

15/16 

55 

404 

405 

15/16 

55 

405 

405 

15/16 

50 

405 

405 

15/16 

50 

405 

405 

15/16 

50 

405 

405 

15/16 

46 

405 

405 

15/16 

45 

405 

405 

15/16 

60 

405 

416 



COLUMN 2 



COLUMN 

3 


TYPE 

FY1 FY2 CSU 

CS L 

TYPE 

FYl 

F Y 2 

csu 

CS L 

356 

60 

60 103 

103 

356 

60 

60 

103 

103 

356 

60 

60 103 

103 

3 56 

60 

60 

103 

103 

356 

55 

55 103 

103 

356 

55 

55 

102 

103 

355 

60 

60 102 

103 

355 

55 

55 

102 

103 

354 

56 

55 102 

103 

354 

55 

55 

102 

3 03 

354 

55 

55 102 

102 

3 54 

55 

55 

102 

102 

353 

35 

55 102 

102 

352 

55 

55 

102 

102 

349 

60 

60 102 

102 

347 

60 

60 

102 

102 

. 342 

65 

65 102 

102 

339 

75 

75 

102 

102 


WELDMENTS 



SEAT DFTAIL 


NO : 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1 

X 16 

1/2 

0 

<£zzo) 


4424 


612C 

1 

XI6 

1/2 

0 

4324 


6120 


4324 

1- 1/16X16 

1/2 

0 

<&22b 


4324 


6220 

1 - 1/8 

X1 6 

1/2 

0 

4324 




4324 

1 - 1/1 

6X16 

1/2 

0 

6120 


432 4 


6120 

1- 1/16X16 

3/2 

0 

4324 


622 0 


4324 

1- 1/16X16 

3/8 

n 

6220 


4424 


6220 

1 

X16 

3/8 

0 

4424 


6120 


4524 

1- 3/16X16 

3/6 

0 




l 

(J02^ 


WELDMENTS 



SEAT DFTA1L 


NO 

5 

NO 6 

NO 7 

CCL 1 


COL 2 

COL 3 

1 

X16 

1/2 

0 

6120 


4424 


6120 

i- 1/16X16 

1/2 

0 

4424 


6120 


4524 

1 - 1/8 

XI 6 

1/2 

0 

6120 




6220 

1 - 1/8 

X 16 

1/2 

0 

4424 


6120 


4424 

1 - 1/8 

XI6 

1/2 

0 

6120 


4424 


6120 

1 - 1/8 

X 16 

1/2 

0 

4424 


r6TT3> 


4424 

1 - 1/8 

X16 

3/8 

0 

6220 


44?4 


rsriftp 

1- 1/16X16 

3/8 

0 

4424 


6120 


4 524 

1- 1/4 

XI 6 

3/8 

0 

6320 


6020 


Qozo, 


12 - 5-67 

















SKILLING-HELLE-CHRISTIANSEN-ROBERTSON 


PROJECT 

THt: WORLD 

TRADE CE! 

TER 


TITLE 

EX'i 





COL LIMN 

1 





PANEL 


-_ 

- 

— 

PANEL 

MU Pi 

BER 

TYPE 

TYPE FYI 

FY2 

esu 

CSL 

203B 

43 

40 

400 

333 * 100 

100 

101 

101 

206B 

43 

40 

400 

334 BC 

80 

101 

101 

209B 

43 

40 

400 

335 75 

75 

101 

101 

• 2123 

43 

40 

400 

335 75 

75 

101 

101 

■ ,2158 

43 

40 

400 

338 70 

70 

102 

102 

218B 

43 

40 

400 

343 60 

60 

102 

102 

2 21B 

43 

40 

400 

343 60 

60 

102 

102 

224B 

43 

40 

400 

341 55 

55 

102 

102 

2276 

43 

40 

400 

341 55 

55 

102 

102 

2303 

43 

40 

400 

341 55 

55 

102 

102 





S PA MOREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

f LOOK 

T 4 

F Y4 

set 

SCR 

203B 

43 

40 

43 

15/16 

60 

416 

404 

2068 

43 

40 

43 

15/16 

50 

404 

404 

209B 

43 

40 

43 

15/16 

45 

404 

404 

212 B 

43 

40 

43 

15/16 

45 

404 

403 

215B 

43 

40 

43 

15/16 

42 

4 03 

403 

218B 

43 

40 

4 3 

15/16 

36 

403 

403 

22 IB 

43 

40 

43 

15/1 6 

36 

4 03 

4 02 

224B 

43 

40 

43 

15/16 

36 

402 

402 

2278 

43 

40 

43 

15/16 

36 

402 

401 

230& 

43 

•40 

43 • 

15/16 

36 

.401 

401 





spandrel 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

F Y4 

SCL 

SCR 

2038 

43 

40 

41 

15/1 6 

75 

416 

404 

2 .2068 

43 

40 

41 

15/16 

55 

404 

404 

209B 

43 

40 

41 

15/16 

50 

404 

404 

212 B 

43 

40 

41 

15/16 

50 

404 

403 

215B 

43 

40 

41 

L5/1 6 

46 

403 

403 

218B 

43 

40 

41 

15/16 

42 

403 

403 

2213 

43 

40 

41 

15/16 

42 

403 

402 

224B 

43 

40 

41 

15/16 

42 

40 2 

402 

227B 

43 

40 

41 

15/16 

42 

402 

402 

\ 2 306 

43 

40 

41 

15/16 

42 

4Q2 

401 




Civil & Structural Engineers 


date 


RJftR VI ALL PANEL. SCHIrOi !Lt 



COL 

,Ul°.N 2 



CULLEN 

3 


TYPE ! 

r Y 1 FY 2 C SO 

CSL 

TYPE 

FY1 

fy; 

esu 

CSL 

334 

80 

80 101 

IC1 

334 

80 

so 

101 

101 

334 

80 

80 101 

101 

335 

75 

75 

101 

101 

335 

75 

75 101 

101 

335 

75 

75 

101 

101 

336 

75 

75 101 

101 

337 

70 

70 

102 

102 

341 

60 

60 102 

102 

342 

60 

60 

102 

102 

343 

60 

60 102 

102 

343 

60 

60 

102 

102 

342 

6 0 

60 102 

102 

3M 

60 

60 

102 

102 

341 

55 

55 102 

102 

3 41 

55 

55 

102 

102 

341 

55 

55 102 

102 

3 41 

55 

55 

102 

102 

341 

55 

55 102 

in? 

3^1 

A A 

■ * V/ 

60 

102 

HU 


rt’EL ON ENTS 



SEAT 

DETAIL 


NO 

5 

m 6 

Nfl 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1- 1/8 

X 16 

3/R 

0 

7404 


627.0 


7010 

15/16X16 

5/16 

0 

6320 


7494 


6320 

7/8 

X 1 6 

5/16 

0 

7010 


6220 


7494 

7/e 

X1 6 

5/16 

0 

6 2 20 


7010 


6220 

13/16X16 

5/16 

0 

749^ 


6320 


7010 

13/16X16 

3/8 

n 

4524 


622 0 


42 74 

11/16X16 

3/8 

0 

6220 


4274 


6220 

5/8 

X1 6 

3/3 

0 

4274 


6120 


4274 

9/16X16 

3/8 

0 

6120 


42 74 


6220 

7/16X16 

3/8 

0 

4274 


6220 


4274 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 



! 2 - 5 -6 T 


X 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL i 

COL 2 

COL 3 

1/8 X 16 

3/8 

0 

4064 

6120 

4064 

X16 

5/16 

0 

6120 

CFoTo) 

6120 

15/16X16 

5/16 

0 

4064 

6l JTt) 

7464 

7/8 XI6 

5/16 

0 

6220 

7464 

6120 

7/8 X16 

5/16 

c 

7464 

6120 

7364 

13/16X16 

3/8 

0 

4624 

6120 

42 74 

3/4 X16 

3/8 

0 

6220 

4274 

612 0 

5/8 XI 6 

3/8 

c 

4 2 74 

6120 

42 74 

9/16X16 

3/e 

0 

612.0 

42 74 

6120 

1/? Xl6 

3/e 

0 

4274 

6270 

42 74 

















SKILLING-HELLE-CHRISTIA NSEN-ROBERTSON 


Civil & Structural Engineers 


:Evjsions 


.'* \ % 
V-; v \ y /-K4 


PROJECT 

i 

HE i- 

OP Lb 

TRADE C 

ENTER 


TITLE 

EXTERIOR >iALL PANEL SCH 

EClJLr 








CGLLJMt 

] 


COLUMN 2 



r 

ULUHiV 3 





_ _ —■ ™ 









PAiKizi 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY 2 

csu 

CSL 

T YP n FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPF 

FY1 

F Y? CSU CSL 

. 233B 

43 

40 

400 

341 60 

60 

102 

102 

341 * 60 60 102 

102 

341 

60 

60 102 1C2 

2366 

43 

40 

400 

341 60 

60 

102 

102 

341 • 60 60 102 

102 

341 

60 

60 102 102 

'• .?39B 

43 

40 

400 

341 65 

65 

102 

102 

342 ■ 65 65 102 

102 

343 

60 

60 102 102 

: 242 6 

43 

40 

400 

343 65 

65 

102 

102 

343 65 65 102 

102 

343 

65 

65 102 102 

> :.-'245B 

43 

40 

400 

342 65 

65 

102 

102 

341 65 65 102 

102 

338 

70 

70 102 102 

■ 248B 

43 

40 

400 

337 75 

75 

102 

102 

336 75 75 101 

101 

335 

RO 

80 101 101 

■:•".■* 25 IB 

43 

40 

400 

335 80 

80 

101 

101 

335 SO 80 101 

101 

335 

so 

80 101 101 

2546 

43 

40 

400 

335 80 

80 

101 

101 

334 65 85 101 

101 

334 

6 5 

85 101 101 

2576 

4 3 

40 

400 

334 85 

S5 

101 . 

101 

334 >J5 85 101 

101 

333 

100 

ion 101 ic 1 





SPANDREL 

PLATE 


Ht LOMENTS 



ScA 

T 0 FT A 11. 

panel 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NtJ 5 NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 COL 3 

2 33B 

43 

40 

43 

15/16 

36 

401 

402 

1/2 X16 3/8 

0 

6220 
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43 

15/16 

50 

415 

415 

3008 

43 

40 

43 

15/16 

55 

415 

415 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

1006 

43 

40 

41 

15/16 

50 

416 

416 

3008 

43 

40 

41 

15/16 

60 

415 

415 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3/8 X16 

7/16 

0 

6620 

6020 

6720 

5/16X16 

3/8 

0 

6620 

6020 

6 720 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1- 3/8 X16 

7/16 

0 

6520 

6020 

6820 

3/6 X16 

3/8 

0 

6520 

6020 

6820 


4-81-174 











REVISIONS 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil 6c Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TIT^ 


COLUMN 1 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


DATE 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

type 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

2008 

43 

40 

420 

344 

75 

75 

102 

102 

444 

85 

85 

0 

0 

340 

85 

85 

102 

102 

4008 

43 

40 

420 

344 

85 

85 

102 

102 

444 

90 

90 

0 

0 

340 

90 

90 

102 

102 


6-21-67 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

200B 

43 

40 

43 

15/16 

50 

416 

416 

1- 7/16X16 

7/16 

0 

6520 

6020 

6820 

400B 

43 

40 

43 

15/16 

55 

416 

415 

1- 3/8 X16 

7/16 

0 

6520 

6020 

6820 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

200B 

43 40 

41 

15/16 

60 

416 

416 

1- 7/16X16 

7/16 

0 

6620 

6020 

6720 

4Q0B 

43 40 

41 

15/16 

65 

416 

416 

1- 7/16X16 

7/16 

0 

6620 

6020 

6720 


4-B1-17S 














5KILLINO, HELLE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLB 



DATE 


5-14-69 


Structural & Civil Engineers 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


CSL 

TYPE 

FYL 

FY2 

CSU 

102 

137 

60 

60 


102 

.147 

50 

50 

495 

102 

147 

5Q 

50 

\495) 

102 

148 

50 

50 

492 

103 

149 

50 

50 

682 

102 

147 

50 

50 

682 

102 

137 

60 

60 

(495) 


WELDMENTS 


COLUMN 3 


CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

102 

139 

55 

- 55 

(495 

102 

102 

147 

- 50 

-50 

*95 

102 

102 

147 

• 50 

50 

*95 

102 

102 

149 

50 

50 

ftSJS 

103 

103 

148 

50 

50 

682 

102 

102 

147 

50 

50 

682 

102 

102 

135 

70 

70 

(Ml 

102 


SEAT DETAIL 


SCR 


NO 5 


NO 6 NO 7 COL 1 


COL 2 


COL 3 












SKILUNG-HELLE-CHRI$T1 AN SEN-ROBERTSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THlf WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


} 2-?-6 7 













WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PftOJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

C$1 

TYPE 

PY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

303B 

44 

43 

101 

135 

70 

70 

682 

102 

137 

60 

60 

492 

102 

139 

60 

60 

492 

102 

312B 

44 

43 

101 

147 

50 

50 

492 

102 

147 

50 

50 

492 

102 

147 

50 

50 

492 

102 

32 IB 

44 

43 

101 

147 

45 

45 

492 

102 

147 

45 

45 

492 

102 

147 

45 

45 

492 

102 

330B 

44 

43 

101 

148 

45 

45 

492 

102 

148 

45 

45 

492 

102 

149 

45 

45 

492 

103 

339B 

44 

43 

101 

149 

45 

45 

492 

103 

149 

45 

45 

492 

103 

148 

50 

50 

6 82 

102 

34SB 

44 

43 

101 

147 

50 

50 

682 

102 

147 

50 

50 

682 

102 

147 

50 

50 

682 

102 

357B 

44 

43 

101 

139 

60 

60 

492 

102 

137 

65 

65 

492 

102 

135 

75 

75 

682 

102 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

303B 

44 

43 

44 

7/8 

55 

132 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

5110 

3311 

5210 

312B 

44 

43 

44 

7/8 

42 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

3511 

5210 

3411 

3218 

44 

43 

44 

7/8 

36 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

3411 

5210 

330B 

44 

43 

44 

7/8 

36 

123 

124 

5/8 X16 

3/B 

0 

3411 

5210 

3411 

339B 

44 

43 

44 

7/8 

42 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5210 

3411 

5210 

3488 

44 

43 

44 

7/8 

42 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

3411 

5210 

3511 

357.B 

44 

43 

44 

7/8 

60 

124 

132 

7/0 X16 

7/16 

0 

5210 

3311 

5110 


I 


4-B1-1 7 ft 












5KILL1NG-H ELL E-CHRISTIA NS EN-ROBERTSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CtNTER 


TITLE 



Civil A Structural Engineers 


DATE 


12-8-67 ' 


EXTERIOR HALL PANEL SCHEDULE __ 

COLUMN 2 COLUMN 3 


CSL 

TY D E 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

Ti 

“< 

FY 2 

CSU 

CSL 

101 

130 

80 

80 

681 

3.01 

133 

75 

75 

681 

101 

101 

132 

70 

70 

491 

101 

133 

65 

65 

491 

102 

102 

136 

53 

55 

49 2 

102 

137 

55 

55 

492 

102 

102 

136 

55 

55 

442 

102 

136 

55 

55 

<♦42 

102 

102 

138 

45 

45 

49 2 

10? 

138 

4 5 

45 

492 

102 

102 

132 

60 

60 

491 

101 

132 

60 

60 

491 

101 

101 

130 

70 

70 

681 

101 

130 

75 

75 

6 81 

101 



WELDMENTS 



.5FAT DETAIL 


SCR 

NO 5 

NCI 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

3013 

5210 

5010 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5210 

5010 

5210 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 


5210 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

cS2& 

5210 

<523$ 

123 

1/2 X16 

5/16 

o 

5210 

(4 54 0) 

5210 

123 

9/16X16 

5/16 

/"» 

w 

5210 

fBTo 

521.0 

132 

3/4 X16 

3/8 

0 

5010 

5210 

3 013 











WORTHINGTON, SKILLING, HELLE 

& JACKSON 

PROJECT TH£ H0RLD 

trade 

CENTER 



TITLE 

EXTEF 




COLUMN 

1 



PANEL 


— 



—- 

PANEL NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

1006 44 43 

111 

135 

70 

70 

692 

102 

30QB 44 43 

111 

135 

60 

80 

682 

102 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

1006 

44 43 

44 

7/8 

5Q 

132 

132 

3006 

44 43 

44 

7/8 

55 

132 

132 


Civil & Structural Engineers 


UOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

539 

70 

70 

0 

122 

539 

BO 

80 

0 

12 2 


TYPE 

FY1 

PY2 

CSU 

CSL 

139 

65 

65 

692 

102 

139 

70 

70 

662 

102 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1 X16 

1/2 

5/16 

5410 

5010 

3313 

15/16X16 

1/2 

5/16 

5410 

5010 

3313 










SKILLING, HEUE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 

PHOJ1CT^ WORLD TRACE CENTER F 


PANEL 


PANEL NUMBER TYPE 


4 

I09B 

45 

43 

201 

4 

U8B 

45 

43 

201 

4 . 

127B 

45 

43 

201 

4 

1B3B 

45 

43 

201 


142B 

45 

43 

201 


15 IB 

45 

43 

201 


PANEL NUMBER FLOOR 



-r**'—- 

109B 

45 

43 

45 

* 

USB 

45. 

43 

45 

2 

1278 

45 

43 

45 

2 

1338 

45 

43 

45 


14 2 B 

45 

43 

45 


15 IB 

45 

43 

45 


PANEL NUMBER FLOOR 



1098 

45 

43 

44 


1L8B 

45 

43 

44 

2 

127B 

45 ‘ 

43 

44 

2 

13 3 B 

45 

43 

44 


1428 

45 

43 

44 

i 

1 

15 IB 

45 

43 

44 


COLUMN 1 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 





145 

50 

50 

\95 

147 

50 

50 

^95 

147 

55 

55 

*95 

149 

55 

55 

W5 

148 

55 

55 

682 

147 

50 

50 

682 


SPANDREL PLATE 


T4 

FY4 

SCL 

7/0 

36 

223 

7/8 

36 

223 

7/8 

42 

223 

7/8 

42 

223 

7/0 

42 

223 

7/8 

36 

223 


SPANDREL PLATE 


T4 

RY4 

SCL 




7/8 

42 

124 

7/8 

42 

124 

7/8 

42 

124 

7/8 

42 

124 

7/8 

42 

124 

7/8 

42 

124 


- Structural A Civil Engineer* 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 




COLUMN 

i 

l 

• i 

N 1 

l 



COLUMN 

3 


CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

102 

146 

* 1 L 

50 

50 


102 

147 

50 

.50 

(Sis) 

102 

102 

147 

55 

55 

&9S1 

102 

147 

55 

-55 

14951 

102 

102 

147 

55 

55 

492 

102 

147 

55 

55 

492 

102 

103 

149 

55 

55 

©HD 

103 

149 

55 

• 55 

@2D 

103 

102 

147 

55 

55 

682 

102 

147 

55 

55 

682 

102 

102 

146 

55 

55 

682 

102 

145 

55 

55 

682 

102 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

223 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 

223 

9/16X16 

3/6 

0 

1411 

5210 

1411 

223 

1/2 X16 

3/8 

0 

5110 

7030 

5210 

223 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

7030 

5110 

223 

5/8 X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

223 

5/8 Xl6 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 



WELDMENTS 



SEAT - DETAIL 


SCR 

> 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 

3411 

5210 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

3411 

5210 

3411 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

7030 

5210 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 

7030 

5110 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

3411 

5210 

3411 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5210 

3411 

5210 










S KILLING-HELLE-CHRISTIANSEN-ROBERTSON Civil & Structural Etifline«rs 


PROJECT 

TITLE 


“1 DATE 


THE WORLD TRADE CENTER | 

EXTERIOR f) 

ALL D A H-1L S CHE DDL h 

1 

12 - 5 - h i 


COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 

PANEL - --- - 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

type 

FY1 

F Y2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

F Y2 

CSU 

CSL 

2095 

45 

43 

201 

131 

70 

70 

491 

101 

131 

70 

70 

491 

101 

132 

70 

70 

491 

101 

218B 

45 

43 

201 

138 

35 

55 

492 

102 

138 

55 

55 

492 

102 

138 

55 

55 

492 

102 

227B 

45 

43 

201 

136 

55 

55 

442 

102 

136 

55 

55 

4-42 

102 

136 

55 

55 

442 

1C2 

2 33B 

45 

43 

201 

136 

55 

55 

442 

102 

136 

55 

55 

442 

102 

136 

55 

55 

442 

102 

242 B 

45 

43 

201 

138 

60 

60 

492 

102 

138 

60 

60 

492 

102 

138 

60 

60 

492 

102 

2 5 IB 

45 

43 

201 

132 

75 

75 

491 

101 

131 

75 

75 

491 

101 

131 

75 

75 

491 

101 


SPANDREL PLATE 


panel 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

2 096 

45 

43 

45 

7/8 

50 

223 

223 

218B 

45 

43 

45 

7/fi 

42 

2 22 

222 

.2273 

45 

43 

45 

7/8 

36 

221 

221 

2333 

45 

43 

45 

7/S 

42 

221 

221 

242b 

45 

43 

45 

7/8 

42 

222 

222 

25 IB 

45 

43 

45 

7/8 

50 

222 

222 


weldments SEAT detail 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

9/16X16 

5/16 

0 

5010 

5210 

1212 

7/16X16 

5/16 

0 

(4 5 y ]) 

52! 0 

7321 

5/16X14 

5/16 

0 

5110 

(45 ID 

5210 

5/16X13 

5/16 

0 

5210 

74^1 

5 1_LP 

7/16X16 

5/16 

0 

7221 

5210 

(45H) 

1/2 X16 

5/16 

0 

121 2 

5210 

5010 


spanorel plate 


weldments 




panel 

NUMBER 

floor 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

MO 6 

NO 



209B 

45 

43 

44 

7/8 

46 

124 

. 124 

5/e xi6 

3/8 

0 


2 

218B 

45 

4.3 

44 

7/S 

36 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 


2 

227B 

45 

43 

44 

7/8 

36 

122 

122 

3/8 X16 

5/16 

0 


2 

233B 

45 

43 

44 

7/8 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 


2 

242 B 

45 

43 

44 

7/8 

42 

123 

123 

1/2 XI6 

5/16 

0 

--_ 


2 510 

45 

43 

44 

7/8 

50 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 



SEAT detail 


COL 1 COL 2 COL 3 


5070 

4510 

5110 

5210 

<ms> 


5210 

5210 



523.0 


3212 

CL44Q ) 

5210 

5110 

4510 

5010 


3212 


5210 















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

309B 

45 

43 

201 

3188 

45 

43 

201 

327B 

45 

43 

201 

333B 

45 

43 

201 

3428 

45 

43 

201 

3518 

45 

43 

201 


TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

145 

55 

55 

492 

102 

147 

50 

50 

492 

102 

147 

45 

45 

492 

102 

149 

45 

45 

492 

103 

148 

50 

50 

682 

102 

147 

55 

55 

682 

102 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

146 

55 

55 

492 

102 

147 

50 

50 

492 

102 

147 

45 

45 

492 

102 

149 

45 

45 

492 

103 

147 

50 

50 

682 

102 

146 

55 

55 

662 

102 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

147 

50 

50 

492 

102 

147 

50 

50 

492 

102 

147 

46 

46 

492 

102 

149 

45 

45 

492 

103 

147 

50 

50 

6 82 

102 

145 

55 

55 

682 

102 


6-21-67 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT OETA1L 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

309B 

45 

43 

45 

7/8 

36 

223 

2 23 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 

318B 

45 

43 

45 

7/8 

36 

223 

223 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

327B 

45 

43 

45 

7/8 

36 

223 

222 

1/2 X16 

3/8 

0 

5110 

1411 

5210 

3338 

45 

43 

45 

7/8 

36 

223 

223 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5110 

342B 

45 

43 

45 

7/8 

36 

223 

223 

5/8 XI6 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

351B 

45 

43 

45 

7/8 

42 

223 

223 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

309B 

45 

43 

44 

7/8 

42 

124 

124 

318B 

45 

43 

44 

7/8 

36 

124 

124 

327B 

45 

43 

44 

7/8 

36 

124 

123 

333B 

45 

43 

44 

7/8 

36 

124 

124 

3428 

45 

43 

44 

7/8 

42 

124 

124 

351B 

45 

43 

44 

7/8 

42 

124 

124 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 

3411 

5210 

11/16X16 

7/16 

0 

3411 

5210 

3411 

9/16X16 

3/8 

0 

51X0 

3411 

5210 

11/16X16 

7/16 

0 

5210 

3411 

5110 

3/4 X16 

7/16 

0 

3411 

5210 

3411 

3/4 X16 

7/16 

0 

5210 

3411 

5210 


4-81-183 



















•\> fv> fv> f^j 


SKILLING-HELLE-CHRISTIANSEN-ROBERTSON Civil & Structural Engineers 

'ROJECT ** TITLE " ' “ " — ’ ” ” " ! DATE , _ . " 

ThE is OR LD TRADE CENTER EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 12-5-6/ 







COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COL l )MN 

3 


PANEL 

iv UMBER 

TYPE 

TYPE 

rYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

rYl 

FY? 

CSU 

CSL 

TYPE 

fYl 

F Y 2 

rci! 

CSL 


----- 

— 


— 

— 

-- 

* - 

— 

-- 

— 

— 

—- 

— 

- _ 

— 

— 

— 

— 

4 095 

45 

43 

201 

131 

60 

80 

491 

101 

131 

75 

75 

491 

101 

132 

75 

75 

491 

1 0 1 

418B 

45 

43 

201 

138 

60 

60 

492 

102 

136 

60 

60 

492 

102 

13B 

60 

60 

492 

102 

4276 

45 

43 

201 

136 

60 

60 

442 

102 

136 

55 

55 

442 

102 

136 

55 

55 

44? 

10? 

^ 358 

45 

43 

201 

136 

55 

55 

442 

102 

136 

55 

55 

442 

102 

136 

55 

55 

44? 

1.0? 

4428 

4 3 

43 

201 

138 

50 

50 

492 

102 

138 

50 

50 

49? 

102 

3 36 

50 

50 

492 

ID? 

45 JB 

45 

43 

201 

132 

65 

65 

491 

101 

131 

70 

70 

491 

101 

1 31 

70 

70 

491 

1 0 J. 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DFTA1L | 


PANEL 

MUftBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCI 

SCR 

NO 5 

NO 6 

ivO 7 

COL 1 

COL 7 

COL 2 

409B 

45 

43 

4 5 

7/8 

55 

2?3 

222 

1/2 X16 

5/16 

0 

50 1.0 

5250 

123 2 

4 1 S3 

4 5 

4 3 

45 

7/8 

4? 

222 

222 

7/16X16 

5/16 

0 

<S?f& 

5? 1C 

ClEED 

4?76 

A 5 

4 3 

45 

7/* 

4? 

??). 

221 

5/16X14 

5/16 

0 

mT 0 

. 11)1 

5210 

43 36 

4m ^ 

4 r> 

45 

7/8 

4? 

?21 

221 

5/16X14 

6/16 

0 

5 7 ]. 0 

! 11 3 

6 J 3. C 

4 4 2 L\ 

4 :■ 

4 7 

m k 

7/P 

36 

72? 

22 ? 

7/56X16 

5/16 

n 

’111 

57 3 0 

3 Ml 

4 5 1.4 

4 -j 

l 3 

45 

7/8 

4 6 

??? 

2?3 

1/? X 16 

5/16 

('■ 

1 21 2 

S ? 1 0 

5 03.0 


i 

t 


SPANDREL PLATE 


'.■it L DM ENTS 


.SEAT D r T A r I. 


PANEL 

NUMBER 

F LOO 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

cm. ?. 

COL 7 

4093 

4 5 

43 

44 

7/8 

50 

124 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

5010 

5210 

418B 

45 

43 

44 

7/8 

42 

323 

123 

1/2 X16 

5/16 

C 

4510 

5210 

427 B 

45 

43 

44 

7/8 

42 

122 

122 

5/16X16 

5/16 

C 

513 0 


43 3 3 

45 

43 

44 

7/e 

36 

122 

122 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 

C773j£ 

442 8 

45 

43 

44 

7/8 

36 

3.23 

173 

9/16X16 

5/16 

0 

£7450) 

521 1.0 

4 5 1B 

45 

43 

44 

7/8 

45 

123 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

3?T2 

52) 0 


3?12 

C722Q) 

37To 

5110 



i 

i 

A 

> 

i 

I 

i 

i 

r 

t 

i 






























SKULINO, HELLE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 

►rojbct the W0RLD TRA0£ CENTER Tl 

COLUMN 1 






PANEL 


iri-r-S-i “■ 

!?— 1 —* 


PANEL 

NUMBER 

type 

TYPE 

FYl 

PY2 

csu 

4. 

10 6 B 

46 

43 

303 

141 

55 

55 

CT5] 

4 

115B 

46 

43 

303 

147 

50 

50 

495 

4 

L24B 

46 

.43 

303 

147 

55 

55 

495 

4 

136 B 

46 

43 

303 

149 

55 

55 

425 


14 5 B 

46 

43 

303 

147 

55 

55 

662 

4 

154B 

46 

43 

303 

144 

55 

55 1 

S3 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

106B 

46 

43 

46 

7/8 

36 

124 

L1SB 

46 

43 

46 

7/6 

36 

124 

124 B 

46 

43 

46 

7/6 

36 

124 

136B 

46 

43 

46 

7/8 

42 

124 

145B 

46 

43 

46 

7/8 

36 

124 

i54e 

46 

43 

46 

7/8 

42 

124 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

106B 

46 

43 

45 

7/8 

42 

223 

H5B 

46 

43 

45 

7/8 

36 

223 

L24B 

46 

43 

45 

7/8 

36 

223 

1368 

46 

43 

45 

7/8 

42 

223 

14.5 B 

46 

43 

45 

7/8 

42 

223 

154B 

46 

43 

45 

7/8 

42 

223 


SPANDREL PLATE 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 


106B 

46 

43 

44 

7/8 

36 

124 


1.15 B 

46 

43 

44 

7/8 

42 

124 

Z 

124B 

46 

43 

44 

7/8 

42 

124 

2 

13 6 B 

46 

43 

44 

7/8 

42 

124 


145B 

46 

43 

44 

778 

42 

124 


154B 

46 

43 

44 

7/8 

36 

124 


Structural A Civil Engineers 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE PATB 5-14-69 

COLUMN 2 COLUMN 3 


CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

•FY2 

CSU 

CSL 

102 

143 

55 

55 

4^5 

102 

144 

50 

50 

595] 

102 

102 

147 

50 

50 

4951 

102 

147 

50 

50 

495] 

102 

102 

147 

55 

55 

495] 

102 

147 

55 

•55 

495] 

102 

103 

149 

55 

55 

495J 

103 

149 

55 

-55 

49ft) 

103 

102 

147 

55 

55 

682 

102 

147 

55 

55 

682 

102 

102 

143 

55 

55 

f49g 

102 

141 

55 

55 

sn 

102 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

13LL 

5110 

141L 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

1411 

5110 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1411 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1411 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

5110 

1411 

5110 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1311 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

223 

11/16X16 

3/8 

0 

1311 

5110 

1411 

223 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1411 

5110 

223 

9/16X16 

3/8 

0 

4410 

5110 

7030 

223 

5/8 XI6 

3/8 

0 

7030 

5110 

4410 

223 

5/8 XI6 

3/8 

0 

5110 

1411 

5110 

223 

11/16X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1311 



WELOHENTS 


SEAT-DETAIL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

3311 

5110 

3411 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5110 

3411 

5110 

124 

5/8 X16 

7/16 

0 

4410 

5110 

7030 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

7030 

5110 

4410 

124 

3/4 XI6 

7/16 

0 

5110 

3411 

5110 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

3411 

5110 

3311 


4-BI-I86 










^iMLLirau-HELLE'CHRIST! ANSEN-ROBERTSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


Civil & Structural Engineers 


TITLE 


EXTERIOR HALL PA*EL SCHEDULE 


DATE 


12-5-67 


COLUMN I 


COLUMN 2 


PANEL 


COLUMN 3 


PANEL 

NUtf 

BER 

TYPE 

TYPE 

rYl 

EY2 

csu 

CSL 

TYPE 

RYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

2 063 

46 

43 

303 

131 

70 

70 

681 

101 

131 

70 

70 

491 

101 

131 

70 

70 

491 

101 

2156 

46 

43 

303 

135 

60 

60 

491 

102 

136 

60 

60 

492 

102 

137 

55 

55 

492 

102 

224B 

46 

43 

303 

136 

55 

55 

492 

102 

136 

55 

55 

442 

102 

136 

55 

55 

442 

102 

236B 

46 

43 

303 

136 

55 

55 

442 

102 

136 

60 

60 

442 

102 

136 

60 

60 

442 

102 

2458 

46 

43 

303 

137 

60 

60 

492 

102 

136 

60 

60 

492 

102 

135 

65 

65 

491 

102 

2545 

46 

43 

303 

131 

75 

75 

491 

101 

131 

75 

75 

491 

1C1 

131 

75 

75 

491 

101 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

206B 

46 

43 

46 

7/8 

46 

123 

123 

215B 

46 

43 

46 

7/8 

42 

123 

123 

2248 

46 

43 

46 

7/8 

36 

122 

122 

2366 

46 

43 

46 

7/8 

42 

122 

122 

2458 

46 

43 

46 

7/8 

42 

123 

123 

254B 

46 

43 

46 * 

7/8 

50 

123 

123 


weldments 


SEAT DETAIL 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

511 C 

7/16X16 

5/16 

0 

1212 

5510 

5110 

5/16X15 

5/16 

0 

nu 

5110 

mi 

5/16X14 

5/16 

0 

mi 

5110 

<% 110] 

7/16X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

lift 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 


SPANDREL PLATE WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

CQL 1 

CQL 2 

COL 3 

2066 

46 

43 

45 

7/8 

50 

223 

223 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 

215B 

46 

43 

45 

7/8 

42 

222 

222 

1/2 X16 

5/16 

0 

1212 

5510 

5110 

2245 

46 

43 

45 

7/8 

42 

222 

221 

5/16X16 

5/16 

0 

7321 

5110 

7321 

236S 

46 

43 

45 

7/8 

42 

221 

222 

5/16X15 

5/16 

0 

7441 

5110 

4241 

245B 

46 

43 

45 

7/8 

45 

222 

222 

7/16X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

254B 

46 

43 

45 

7/8 

50 

222 

223 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

number 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

I 2 

, a 

-j 

COL I 

COL 2 

206B 

46 

43 

44 

7/8 

46 

124 

124 

U/16X16 

3/8 

0 

53 10 

3212 

2158 

46 

43 

44 

7/8 

42 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

3212 

5510 

Z24B 

46 

43 

44 

7/8 

36 

123 

122 

7/16X16 

5/16 

0 

(7 44(7^ 

5110 

236B 

46 

43 

44 

7/8 

42 

122 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

L74 5Q} 

5110 

245B 

46 

43 

44 

7/ 8 

42 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

51 10 

5310 

2548 

46 

43 

44 

7/8 

50 

1 23 

124 

5/8 X 16 

3/8 

0 

5 3 10 

32.12 


COL 3 


5110 

5110 



3212 

5110 























Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 

project THE W0RL0 TRA05 CENTER T,TLe 

COLUMN 1 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 
COLUMN 2 


DATE 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

306B 

46 

43 

303 

141 

60 

60 

492 

102 

143 

55 

55 

492 

102 

144 

55 

55 

492 

102 

315B 

46 

43 

303 

147 

50 

50 

492 

102 

147 

50 

50 

492 

102 

147 

50 

50 

492 

102 

324B 

46 

43 

303 

147 

45 

45 

492 

102 

147 

45 

45 

492 

102 

147 

45 

45 

492 

102 

336B 

46 

43 

303 

149 

46 

46 

492 

103 

149 

50 

50 

492 

103 

149 

50 

50 

492 

103 

345B 

46 

43 

303 

147 

55 

55 

682 

102 

147 

55 

55 

682 

102 

147 

55 

55 

682 

102 

354B 

46 

43 

303 

144 

55 

55 

492 

102 

143 

60 

60 

492 

102 

141 

60 

60 

492 

102 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3060 

46 

43 

46 

7/8 

42 

123 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

1311 

5110 

1411 

315B 

46 

43 

46 

7/8 

36 

124 

124 

1/2 X16 

3/8 

0 

5110 

1411 

51X0 

324B 

46 

43 

46 

7/8 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1411 

336B 

46 

• 43 

46 

7/8 

36 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1411 

345B 

46 

43 

46 

7/8 

36 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1411 

5110 

354B 

46 

43 

46 

7/8 

42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

141 i 

5110 

1311 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT OETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3068 

46 

43 

45 

7/8 

42 

223 

223 

5/8 X16 

3/8 

0 

1311 

5110 

1411 

315B 

46 

43 

45 

7/8 

36 

223 

223 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

1411 

5110 

3248 

46 

43 

45 

7/8 

36 

223 

223 

1/2 X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1411 

336B 

46 

43 

45 

7/8 

36 

223 

223 

5/S X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1411 

345B 

46 

43 

45 

7/8 

36 

22 3 

2 23 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1411 

5110 

3548 

46 

43 

45 

7/8 • 

42 

223 

223 

11/16X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1311 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3068 

46 

43 

44 

7/8 

42 

124 

124 

3/4 X16 

3/8 

0 

3311 

5110 

3411 

315B 

46 

43 

44 

7/8 

42 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

5110 

3411 

5110 

32 4B 

46 

43 

44 

7/8 

36 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

3411 

5110 

3411 

336B 

46 

43 

44 

7/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

7/16 

0 

3411 

5110 

3411 

345B 

46 

43 

44 

7/8 

42 

124 

124 

3/4 X16 

7/16 

0 

5110 

3411 

5110 

3 548 

46 

43 

44 

7/8 

42 

124 

124 

13/16X16 

7/16 

0 

3411 

5110 

3311 


6-21-67 



















S KILLING-HELLE-CHRISTI AN SEN-ROBERTSON 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


REVISIONS 


406b 46 43 

4153 46 43 

424B 46 43 

436B 46 43 

4453 46 43 

454B 46 43 


PANEL NUMBER 


/ y/ v- \ 

lY%Y# 

(■ft Y, z*?/ 

V^-s /■.-To / 


406S 

46 

43 

4156 

46 

43 

424b 

46 

43 

436B 

46 

43 

44 5S 

46 

43 

4 546 

46 

43 

PANEL 

number 

4066 

46 

43 

4156 

46 

43 

4246 

46 

43 

436B 

46 

43 

445 B 

46 

43 

454B 

) 

46 

43 

I 

PANEL 

NUMBER 


406B 46 43 

415B 46 43 

2 424 B 46 43 

2 436B 46 43 

4453 46 43 

454b 46 43 


column 1 


Civil & Structural Engineers 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 • 


PANtL 


— - 

——~ - 

— 



-— - 

TYPE 

TYPE FYI 

FY2 

csu 

C$L 

type fyi fy2 csu 

CSL 

303 

131 80 

80 

681 

101 

131 80 80 491 

101 

303 

135 65 

65 

491 

102 

136 65 

65 492 

102 

303 

136 60 

60 

492 

102 

136 60 

60 442 

102 

303 

136 55 

55 

442 

102 

136 50 

5 0 442 

102 

303 

137 50 

50 

492 

102 

136 55 

55 492 

102 

303 

131 70 

70 

491 

101 

131 70 

70 491 

101 


SPANDREL 

PLATE 


weldments 


FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

0 

z 

NO 6 

NO 7 

46 

7/8 

55 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

46 

7/8 

45 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

46 

7/8 

42 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

46 

7/8 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

46 

7/S 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

46 

7/8 

45 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


floor 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

r~ 

O 

z 

45 

7 / e 

55 

223 

223 

9/16X16 

5/16 

0 

45 

7/S 

45 

222 

222 

1/2 X16 

5/16 

0 

45 

7/8 

42 

222 

221 

5/16X15 

5/16 

0 

45 

7/e 

36 

221 

222 

5/16X16 

5/16 

0 

45 

7/8 

42 

222 

222 

1/2 X16 

5/16 

0 

45 

7/8 

46 

223 

223 

9/16X16 

5/16 

0 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

44 

7/ 8 

50 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 . 

44 

7/8 

42 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

44 

7/8 

42 

123 

122 

3/8 X16 

5/16 

0 

44 

7/8 

36 

122 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

44 

7/ 8 

36 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

4^ 

7/8 

45 

124 

124 

3/3 X16 

3/8 

0 



COLUMN 

r J 

-T 


TYPE 

FYI 

FY? 

CSU 

CSL 

133 

80 

BO 

491 

101 

137 

60 

60 

492 

102 

136 

60 

60 

442 

102 

136 

50 

50 

492 

102 

135 

55 

55 

491 

102 

131 

70 

70 

681 

101 


SEAT 

DETAIL 


COL 1 

COL 2 


CDL 3 

5110 


1212 


5110 

1212 


5510 


5110 

(4110) 


511 0 


1111 

it'll 


5110 


1111 

5110 


5310 


1212 

5110 


.1212 


5110 


SEAT 

detail 


COL 1 

CGL ?. 


COL 3 

5110 


1212 


511C 

1 2 1 ? 


5510 


5110 

££l4i) 


5110 


1111 

itTi 


5110 


1111 

5110 


5310 


1212 

511.0 


1212 


5110 


SEAT 

DETAIL 



5110 

3212 

ST40) 
> — < 
J2 30j 

5110 

5110 


3212 
5510 
5110 
5110 
52 1 0 
3212 


DATS 


12-5-67 


COL 1 COL 2 COL 3 


5110 

5110 

J2 3CL 
3212 
5 1 10 
























REVISIONS 


WORTHINGTON 

, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural 

Enfli 

risers 





PROJECT THE WQRLD 

TRADE 

CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 




DATE 

6-21-67 



DAMP! 


COLUMN 

1 



COLUMN 2 



column 

3 




PANEL NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 



100B 46 44 

212 

133 

75 75 

681 

692 

536 

75 75 0 

0 

136 

70 70 

682 

692 



300B 46 44 

212 

133 

SO 80 

681 

682 

536 

80 80 0 

0 

136 

75 75 

682 

682 


v‘ 




SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 




PANEL NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 NO 6 

NO 7 

COL 

1 COL 2 

COL 3 




100B 46 44 

300B 46 44 


50 132 132 

55 132 132 


13/16X16 7/16 0 
13/16X16 7/16 0 


5410 

5410 


5010 

5010 


1313 

1313 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 







PANEL NUMBER FLOOR 


100B 46 44 45 

3008 46 44 45 


SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

2 32 

232 

7/8 X16 

3/8 

232 

232 

13/16X16 

3/8 


SEAT DETAIL 
COL 1 COL 2 


COL 3 



4 ~ri-> on 













WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

1036 

47 

44 

302 

133 

70 

70 

681 

682 

135 

60 

60 

492 

492 

137 

55 

55 

492 

492 

112B 

47 

44 

302 

144 

50 

50 

492 

492 

144 

50 

50 

492 

492 

144 

50 

50 

492 

492 

1218 

47 

44 

302 

144 

55 

55 

492 

492 

144 

55 

55 

492 

492 

144 

55 

55 

492 

492 

130B 

47 

44 

30 2 

144 

55 

55 

492 

492 

145 

55 

55 

492 

492 

145 

55 

55 

492 

492 

139B 

47 

44 

30 2 

145 

55 

55 

492 

68 2 

145 

55 

55 

492 

682 

145 

55 

55 

492 

682 

1483 

47 

44 

302 

144 

55 

55 

682 

682 

144 

55 

55 

682 

682 

144 

55 

55 

682 

662 

1578 

47 

44 

302 

137 

60 

60 

492 

492 

135 

60 

60 

492 

49 2 

133 

70 

70 

681 

682 


6-21-67 


•' / 
A 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

2 

O 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1030 

47 

44 

47 

7/8 

55 

132 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 

1311 

5210 

1126 

47 

44 

47 

7/8 

36 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

1511 

5210 

1411 

1218 

47 

44 

47 

7/8 

36 

124 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 

1308 

47 

44 

47 

7/8 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

139B 

47 

44 

47 

7/8 

36 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 

148B 

47 

44 

47 

7/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1511 

157B 

47 

44 

47 

7/8 

53 

124 

132 

U/16X16 

3/8 

0 

5210 

1311 

5110 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

r ~ 

c 

2 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1036 

47 

44 

46 

7/8 

55 

132 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 

1311 

5210 

I12B 

47 

44 

46 

7/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1511 

5210 

1411 

1216 

47 

44 

46 

7/8 

36 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 

1308 

47 

44 

46 

7/8 

36 

123 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

1398 

47 

44 

46 

7/8 

42 

124 

124 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 

I486 

47 

44 

46 

7/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1511 

157B 

47 

44 

46 

7/8 

55 

124 

132 

11/16X16 

3/8 

0 

5210 

1311 

5110 

c 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1038 

47 

44 

45 

7/8 

55 

232 

223 

11/16X16 

5/16 

0 

5110 

1311 

5210 

112B 

47 

44 

45 

7/8 

36 

223 

223 

11/16X16 

3/8 

0 

1511 

5210 

1411 

12 IB 

47 

44 

45 

7/8 

36 

223 

223 

11/16X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 

130B 

47 

44 

45 

7/8 

42 

223 

223 

5/8 X16 

3/6 

0 

4410 

5210 

4410 

139B 

47 

44 

45 

7/8 

42 

223 

223 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 

I486 

47 

44 

45 

7/B 

36 

223 

223 

3/4 XI6 

3/8 

0 

1411 

5210 

1511 

1570 

47 

44 

45 

7/8 

55 

223 

232 

3/4 X16 

3/8 

0 

5210 

1311 

5110 


4-61-191- 




















SKILUNG-HELLE-CHRISTIAN SEN-ROBERT SON 


Civil & Structural Engineer* 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


PANEL 

PANEL Nllr-iijER TYPE 

203& 47 44 302 

2126 47 44 302 

221B 47 44 302 

230B 47 44 302 

239B 47 44 302 

248B 47 44 302 

2575 47 44 302 


panel number 

203B 47 44 

2128 47 44 

2218 47 44 

2303 47 44 

2393 47 44 

2463 47 44 

2578 47 ^4 


PANEL NUMBER 

203b 47 44 

212 B 47 44 

221B 47 44 

230B 47 44 

239ft 47 44 

2483 47 44 

257ft 47 44 


FLOOR 


PANEL NUMBER FLOUR 

203B 47 44 46 

2123 47 44 46 

22 IB 47 44 46 

230B 4 7 44 4 6 

2393 47 44 46 

248B 47 44 46 

257B 47 44 46 


FLOOR 


COLUMN 1 


EXTERIOR. WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


DATE 


12-5-67 


TYPE FY1 

FY? 

csu 

CSL 

129 

85 

85 

681 

681 

129 

70 

70 

491 

491 

135 

55 

55 

492 

492 

134 

55 

55 

442 

442 

135 

55 

55 

492 

492 

132 

65 

65 

491 

491 

129 

75 

75 

491 

491 

S PANDR EL 

PLATE 


T4 


FY4 

SCL 

SCR 

7/8 


65 

132 

123 

7/8 


46 

123 

123 

7/8 


36 

123 

122 

7/8 


36 

122 

122 

7/8 


42 

122 

12 2 

7/ R 


50 

123 

3.2 3 

7/ft 


70 

123 

132 

SPANDREL 

PLATE 


T 4 


FY4 

SCL 

SCR 

7/ 8 


60 

132 

123 

7/8 


46 

123 

123 

7/8 


36 

123 

122 

7/8 


36 

122 

122 

7/ ft 


42 

122 

123 

7/8 


50 

123 

123 

7/ 3 


60 

123 

132 

S PANDR EL 

PLATE 


T 4 


FY4 

SCL 

SCR 

7/3 


60 

232 

223 

7/ 8 


50 

223 

222 

7/8 


42 

222 

222 

7/ 8 


42 

221 

22 3. 

7/8 


42 

2 2 2 

222 

7/8 


50 

??.?_ 

222 

7/8 


65 

22.3 

2 32 


TYPF F Y1 FY2 CSU 

CSL 

129 70 

70 68 1 

661 

130 70 

70 491 

491 

135 55 

55 492 

492 

134 55 

55 442 

442 

135 55 

55 492 

492 

130 70 

70 491 

491 

129 75 

75 491 

491 

WELDMENTS 


NO 5 

n n 6 

NO 7 

5/8 X16 

3/8 

0 

7/16X16 

5/16 

0 

5/16X16 

5/16 

0 

5/16X11 

5/16 

0 

5/16X15 

5/16 

0 

7/16X16 

5/16 

0 

9/1 6X16 

3/8 

0 

WELDMENTS 


MU 5 

NO 6 

NO 7 

5/8 X16 

3/8 

0 

7/16X16 

5/16 

0 

3/8 XI 6 

5/16 

0 

5/16X12 

5/16 

0 

5/16X15 

5/16 

0 

7/16X16 

5/16 

0 

9/16X16 

3/8 

0 

weldments 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

11/16X16 

5/16 

0 

1/2 XI 6 

5/16 

0 

3/8 X 16 

5/16 

0 

5/16X12 

5/16 

0 

3/8 X16 

5/16 

0 


7/16X16 
5/8 X16 


5/16 

5/16 


GULDEN 3 


TYPF 

F Y 1 F Y 2 

csu 

CSL 

129 

70 70 

6 81 

68 1 

132 

65 65 

491 

491 

135 

55 55 

492 

492 

134 

55 55 

442 

442 

13 5 

60 60 

492 

492 

129 

75 76 

491 

491 

3. ?9 

R5 8-6 

6 81 

681 


SFaT detail 


cni 1 

COL 2 

COL 3 

1013 

5210 


5GiO 

5210 

5010 


5210 

5210 

1111 


5210 

1111 

5210 


im 

5210 



5210 

5210 

5010 


5210 

5610 

5210 


1013 


SEAT DETAIL 


COL 1 

COL 2 


COL ?» 

1013 

5210 


5010 

5210 

5010 


5210 

5210 

1111 


5210 

1111 

5210 


1111 

5210 

(7 240? 


5210 

52LO 

5010 


5210 

5010 

5210 


1013 


SFAT DETAIL 


COL 1 

COL 2 


COL 3 

1013 

5210 


5010 

5210 

5010 


5210 

5210 

732 1 


5210 

7441 

5210 


7^41 

5 210 

7221 


6 2 10 

5? 10 

50 10 


3210 

5 o • 

5 2.1.0 


1C] 3 





















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 

project TH E WORLD TRADE CENTER pnTLi 


PANEL 

PANEL NUMBER TYPE 


303B 

47 

44 

302 

3123 

47 

44 

302 

321B 

47 

44 

302 

330B 

47 

44 

302 

339B 

47 

44 

302 

348B 

47 

44 

302 

357B 

47 

44 

302 


PANEL NUMBER FLOOR 


303B 

47 

44 

47 

312B 

47 

44 

47 

32 IB 

47 

44 

47 

330B 

47 

44 

47 

339B 

47 

44 

47 

348B 

47 

44 

47 

357B 

47 

44 

47 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

303B 

47 

44 

46 

312B 

47 

44 

46 

321B 

47 

44 

46 

330B 

47 

44 

46 

339B 

47 

44 

46 

3486 

47 

44 

46 

3573 

47. 

44 

46 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

303B 

47 

44 

45 

3128 

47 

44 

45 

32 IB 

4? 

44 

45 

330B 

47 

44 

45 

339B 

47 

44 

45 

348B 

47 

44 

45 

357B 

47 

44 

45 


COLUMN 1 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

133 

75 

75 

491 

682 

144 

50 

50 

492 

4 92 

144 

50 

50 

492 

• 492 

144 

46 

46 

492 

492 

145 

50 

50 

492 

492 

144 

55 

55 

4 92 

6 82 

137 

65 

65 

492 

492 


SPANDREL PLATE 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

7/8 

55 

132 

123 

7/8 

36 

123 

123 

7/8 

36 

123 

123 

7/8 

36 

123 

123 

7/8 

36 

124 

124 

7/8 

36 

124 

124 

7/8 

60 

124 

132 


SPANDREL PLATE 


T 4 

PY4 

SCL 

SCR 

7/8 

60 

132 

123 

7/8 

36 

124 

124 

7/8 

36 

123 

123 

7/8 

36 

123 

123 

7/8 

36 

124 

124 

7/8 

36 

124 

124 

7/8 

60 

124 

132 


SPANDREL 

PLATE 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

7/8 

60 

232 

223 

7/8 

36 

223 

223 

7/8 

36 

223 

223 

7/8 

36 

222 

223 

7/8 

36 

223 

223 

7/8 

42 

223 

223 

7/8 

60- 

223 

2 32 


Civil & Structural Engineers 



RIOR WALL PANEL SCHEDULE 

DATE 

6-21-67 


COLUMN 2 COLUMN 3 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

135 

60 

60 

492 

49 2 

137 

60 

60 

492 

492 

144 

50 

50 

492 

492 

144 

50 

50 

492 

492 

144 

46 

46 

492 

49 2 

144 

46 

46 

492 

492 

145 

45 

45 

492 

492 

145 

45 

45 

492 

492 

145 

50 

50 

492 

492 

145 

50 

50 

492 

682 

144 

55 

55 

492 

682 

144 

55 

55 

492 

682 

135 

65 

65 

492 

492 

133 

75 

75 

681 

682 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1311 

5210 

5/8 X16 

3/8 

0 

1511 

5210 

1411 

9/16X16 

3/8 

0 

$210 

1411 

5210 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 

11/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1511 

11/16X16 

3/8 

0 

5210 

1311 

5110 


WELOMENTS 


SEAT DETAIL 

NO 5 

NO 6 

O 

z 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1311 

5210 

5/8 X16 

3/8 

0 

. 1511 

5210 

1411 

5/8 X16 

3/6 

0 

5210 

1411 

5210 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

9/16X16 

3/0 

0 

5210 

1411 

5?10 

11/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1511 

11/16X16 

3/8 

0 

5210 

1311 

5110 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

11/16X16 

5/16 

0 

5110 

1311 

5210 

11/16X16 

3/8 

0 

1511 

5210 

1411 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 

5/8 X16 

3/8 

0 

14U 

5210 

1411 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 

3/4 X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1511 

3/4 X16 

3/8 

0 

5210 

1311 

5110 


4-B1-193 






















REVISIONS 


SKILLING-HELLE-CHRISTI AN SEN-ROBERTSON 


Civil & Structural Engineers 


ROJBCT 

Ti 

:IL i 

-.03 Li: 

TP 401 

CENTER 



TITLE 

EXTERIOR 

ALL ! 

PANEL 

SCkt 

DULL 











c r 

il.IJr-'F 

*| 



COLUMN 

2 



COLUMN* 

3 


PAD i- L 

U 1 

•iocP 

jy o t 

TYPE 

FYl 

FY2 

csu 

CSL 

TYPF 

FYl 

P YZ 

CSU 

CSL 

TYPE 

rYi 

F Y 2 

CSU 

LSI 

403b 

47 

44 

302 

129 

90 

90 

681 

601 

129 

00 

80 

6&1 

681 

129 

8 0 

80 

6 81 

681 

412B 

47 

44 

302 

129 

75 

75 

491 

491 

130 

75 

75 

491 

491 

1 32 

70 

70 

491 

491 

42 1E 

4 7 

44 

302 

135 

60 

60 

492 

492 

135 

60 

60 

49 2 

492 

135 

40 

40 

492 

492 

43 OB 

47 

44 

302 

134 

55 

55 

442 

442 

134 

6 5 

5 5 

442 

442 

134 


55 

442 

44 2 

■ 439B 

47 

44 

302 

135 

50 

50 

492 

492 

135 

50 

50 

49 2 

44 2 

136 

50 

50 

492 

492 

44 83 

47 

44 

3D2 

132 

60 

60 

491 

491 

130 

65 

65 

491 

491 

129 

65 

6* 

491 

491 

- 4 57!; 

4 7 

44 

302 

129 

70 

70 

68 3 

681 

129 

70 

70 

66 1 

681 

]. 2? 

L ’0 

o 

6 'A 1 



□ATE 


12 - 5-67 






S PANDR EL 

PLATE 


i-iELDf- 

ENTS 



S FAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOP 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

MU R 

NO 6 

;vn 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4 0 3 H 

47 

44 

47 

7/8 

70 

132 

123 

5/8 X16 

3/6 

0 

1013 

5210 

5010 

4 12 L 

47 

44 

47 

7/ 8 

50 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

5010 

5210 

4210 

4 7 

44 

4? 

7/8 

42 

12.3 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5210 


5 210 

A 3 0 w 

4 7 

l.c 

47 

7/8 

3 6 

127 

122 

5/16X12 

5/16 

Ij 

11 11 

521 n 

11 X 1 

4 3 96 

T 

4 4 

47 

7/3 

36 

122 

173 

3/5 X16 

5/16 

0 

5 210 

1111 

6210 

44 85 

4 7 

44 

47 

'7/8 

4 5 

173 

123 

7/1,6X16 

6/16 

r # \ 

\ . 

52 3.0 

60 3.0 

62 3 0 

45 7 H 

4 7 

4 4 

it 7 

7/8 

65 

i ? 5 

132 

6/3 X 16 

3/8 

0 

6 C 510 

6? 70 

1 CIS 




SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT OFT AIL 




/y/ vv. 

f/ /' \r~ /•:•••?. \ X 


• "V ,r. 


SPANDREL PLATE 


WELDMtNTS 


PANEL 

NUn 

.BnR 

FLOOR 

T ^ 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL } 

COL ?. 

COL 3 

403B 

4 7 

44 

46 

7/E 

65 

132 

123 

5/R XI6 

3/a 

0 

1013 

5710 

5 01. o 

4120 

47 

44 

46 

7/8 

50 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

5010 

5210 

4218 

47 

44 

46 

7/8 

42 

123 

122 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 

(7240) 

5210 

430li 

47 

44 

46 

7/B 

36 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

1111 

5210 

nil 

439b 

47 

44 

46 

7/8 

36 

122 

123 

3/8 XI6 

5/16 

0 

5? JO 

1113. 

5210 

X 4488 

47 

44 

46 

7/8 

45 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

5010 

5210 

%57b 

k ♦A 

47 

44 

46 

7/8 

60 

123 

132 

5/8 X16 

3/8 

0 

5010 

5210 

101 3 


SEAT DETAIL 


•PA DEL 

NUr-J 

L 1 . £ R 

F- LOUR 

T4 

F Y4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4 0 3 b 

47 

44 

45 

7/8 

70 

232 

223 

1 1/16X16 

5/16 

0 

1013 

5210 

5010 

412b 

47 

44 

45 

7/ 8 

55 

222 

222 

1/2 XI6 

5/16 

0 

5210 

5010 

6210 

42 1S 

47 

44 

45 

7/'S 

42 

222 

222 

3/S X 16 

5/16 

0 

5210 

C£E5> 

5210 

4 30 3 

4 7 

44 

45 

7/8 

42 

221 

221 

5/16X13 

5/14 

0 

1111 

5210 

1111 

4 3 9a 

4 7 

44 

45 

7/8 

36 

22? 

222 

3/8 X 16 

5/16 

0 

5 21 n 

111 1 

5 ? 1 

A 4 8 

41 


•U 

7/4 

4 5 

7 2 2 

222 

1/7 XI6 

5 / 16 

0 

5 2.10 

4 0 ] O 

321 

■t\ y 7 j, 

-7 f 

4'- 

« 5 

7/? 

so 

223 

7 32 

4/8 XI6 

5/16 

f. 

501.0 

r, y : r. 

C 1 1 

























Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 

PROJECT JHE W0RL0 TRADE^ENTER Ttjtle exT£RI0R haul PANEL SCHEDULE I DATE 6-21-6? 







COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 



PANEL NUMBER 

TYPE 

TYPE 

EYl 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

4 

2008 

47 

45 

210 

136 

70 

70 

692 

692 

536 

80 80 

0 

0 

132 

80 80 

681 

691 


400B 

47 

45 

210 

136 

80 

80 

682 

692 

536 

85 85 

0 

0 

132 

85 85 

681 

691 



SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

1 

I 

il 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

200B 

47 

45 

47 

7/8 

55 

132 

132 

13/16X16 

7/16 

0 

1313 

5010 

5610 

400B 

47 

45 

47 

7/8 

60 

132 

132 

13/16X16 

7/16 

0 

1313 

5010 

5610 






spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT OETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

200B 

47 

45 

46 

7/8 

55 

132 

132 

13/16X16 

7/16 

0 

1313 

5010 

5610 

400B 

47 

45 

46 

7/8 

60 

132 

132 

13/16X16 

7/16 

0 

1313 

5010 

5610 










WORTHINGTON, SKILLING, HELLE 

8c JACKSON Civil & Structural Engineers 



project TH£ WORLD TRADE CENTER 

T,TUE EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 

DATE 

6-21-67 



PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL NUMBER 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY 2 

CSU 

CSL 

109B 48 45 

300 

141 

50 

50 

492 

492 

142 

50 

50 

492 

49 2 

144 

50 

50 

492 

492 

1188 48 45 

300 

144 

50 

50 

492 

492 

144 

50 

50 

492 

492 

144 

50 

50 

492 

492 

1278 48 45 

300 

144 

55 

55 

492 

492 

144 

55 

55 

492 

492 

144 

55 

55 

492 

492 

1338 48 45 

300 

144 

55 

55 

492 

492 

144 

55 

55 

492 

492 

144 

55 

55 

492 

492 

1428 48 45 

300 

144 

55 

55 

492 

682 

144 

55 

55 

492 

682 

144 

55 

55 

492 

662 

151B 48 45 

300 

1 44 

55 

55 

492 

6 82 

142 

55 

55 

492 

682 

141 

55 

55 

492 

662 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

floor 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1090 

48 

45 

40 

7/8 

36 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

1411 , 

5210 

1188 

48 

45 

48 

7/8 

36 

124 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

1276 

48 

45 

48 

7/8 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

1411 

5210 

133B 

48 

45 

48 

7/8 

36 

123 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5110 

142B 

48 

45 

48 

7/B 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

15 IB 

48 

45 

48 

7/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 


PANEL 

NUMBER 

floor 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

109B 

48 

45 

47 

7/8 

36 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 

118B 

48 

45 

47 

7/8 

36 

124 

124 

5/0 X 16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

127B 

48 

45 

47 

7/8 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

1411 

5210 

133B 

48 

45 

47 

7/8 

36 

123 

124 

5/8 X lfe 

3/e 

0 

5210 

1411 

5110 

142B 

48 

45 

47 

7/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

15 IB 

48 

45 

47 

7/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

109B 

48 

45 

46 

7/8 

36 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 

1188 

48 

45 

46 

7/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

127B 

48 

45 

46 

7/8 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

1411 

5210 

133B 

48 

45 

46 

7/8 

42 

123 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5110 

142B 

48 

45 

46 

7/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

1518 

48 

45 

46 

7/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5210. 

1411 

5210 


4-B1-196 

























SKILLING-H ELLE-CH R ISTf A NSEN-RO BERTS ON 


PROJECT 


THE 'WORLD TRADE CENTER 



Civil A Structural Engineers 


DATE 


12 - 5-67 


RIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


type 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

3 29 

70 

70 

49 1 

491 

135 

55 

55 

492 

492 

134 

50 

50 

442 

442 

134 

55 

55 

442 

442 

135 

55 

55 

492 

492 

129 

70 

70 

491 

491 


WELDMENTS 


NO 5 

NO 6 

MO 

7 

7/16X16 

5/16 

0 


3/8 X16 

5/16 

0 


5/16X13 

5/16 

0 


5/16X12 

5/16 

0 


3/8 XI6 

5/16 

0 


7/16X16 5/16 

WELDMENTS 

0 


MO 5 

NO 6 

NO 

7 

1/2 XI6 

5/16 

0 


3/fl X16 

5/16 

0 


5/16X13 

5/16 

0 


5/16X12 

5/16 

0 


3/8 X16 

5/16 

0 


7/16X16 

5/16 

0 



weldments 

a 

2 

NO 6 

NO 7 

1/2 X16 

5/16 

0 

7/16X16 

5/16 

0 

5/16X13 

5/16 

0 • 

5/16X13 

5/16 

0 

3/8 XI6 

5/16 

0 

7/16X16 

5/16 

0 



COLUMN 

3 


TYf>P 

r-Yi 

FY? 

CSU 

CSL 

12 ° 

70 

70 

4 9). 

491 

135 

55 

55 

492 

4 92 

134 

50 

50 

442 

442 

1 34 

55 

55 

442 

442 

135 

55 

5 5 

492 

492 

129 

70 

70 

491 

491 


SEAT DFTAIL 


COL 1 

COL 2 

COL 3 

5010 

5210 

1212 

1611 

5210 

mi 

5110 

mi 

5210 

5210 

mi 

5110 

(7?p) 

5210 

<5Hj£ 

121.2 

5210 

5010 


SEAT DETAIL 


COL 1 

COL 2 

COL 3 

5010 

521 0 

1212 

1611 

5210 

ini 

511C 

ini 

5210 

5210 

111 ! 

5110 

(Tz 43) 

5210 


121 ? 

52 10 

5010 


SEAT DETAIL 


COL 1 

COL 2 

COL 3 

5010 

5210 

1212 

1611 

5210 

1111 

5110 

1111 

5210 

5210 

nu 

5110 

n TScb 

5210 


1212 

5210 

?010 


4-D1-]97 























WORTHINGTON 

, SKILLING, HELLE 

& JACKSON 

Civil 8t Structural 

Engineers 





PROJECT 

THE WORLD 

TRADE 

CENTER 



TJTL.E 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 






CATE 6-21-67 






COLUMN 

1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 












” r ’ ^ 









PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

CSU . 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 


309B 

48 

45 

300 

141 

55 

55 

492 

492 

142 55 

55 492 

492 

144 

50 

50 

492 

492 


318B 

48 

45 

300 

144 

50 

50 

492 

4 92 

144 50 

50 492 

492 

144 

50 

50 

492 

492 


32 7B 

48 

45 

300 

144 

45 

45 

492 

492 

144 45 

45 492 

49 2 

144 

45 

45 

492 

492 


3338 

48 

45 

300 

144 

45 

45 

492 

492 

144 45 

45 492 

492 

144 

45 

45 

492 

492 


342 B 

48 

45 

300 

144 

50 

50 

492 

682 

144 50 

50 492 

682 

144 

50 

50 

492 

662 


3518 

48 

45 

300 

144 

55 

55 

492 

682 

142 55 

55 492 

682 

141 

55 

55 

492 

682 

x 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 


COL 2 


COL 3 


309B 

48 

45 

48 

7/8 


36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 


1411 


5210 


310B 

48 

45 

48 

7/8 


36 

123 

123 

5/8 X16 

3/B 

0 

1411 


5210 


1411 


327B 

48 

45 

48 

7/8 


36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5110 


1411 


5210 


333B 

48 

45 

48 

7/8 


36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 


1411 


5110 


3428 

48 

45 

48 

7/8 


36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1411 


5210 


1411 


351B 

48 

45 

48 

7/8 


42 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 


1411 


5210 



•’ .. 

*• 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 


COL 2 


COL 3 


3096 

48 

45 

47 

7/8 


36 

123 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 


1411 


5210 


316B 

48 

45 

47 

7/8 


36 

123 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

1411 


5210 


1411 


327B 

48 

45 

47 

7/8 


36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5110 


1411 


5210 


333B 

40 

45 

47 

7/8 


36 

123 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 


1411 


5110 


v 342 B 

48 

45 

47 

7/8 


36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1411 


5210 


1411 


i 351B 

* 1 

48 

45 

47 

7/8 


42 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 


1411 


5210 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


309B 

48 

45 

46 

7/8 


36 

123 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 


1411 


5210 


3186 

48 

45 

46 

7/8 


36 

124 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

1411 


5210 


1411 


327B 

48 

45 

46 

7/8 


36 

123 

123 

9/16X16 

3/B 

0 

5110 


1411 


5210 


333B 

48 

45 

46 

7/8 


36 

123 

124 

5/8 X 16 

3/8 

0 

5210 


1411 


5110 


342B 

48 

45 

46 

7/8 


36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1411 


5210 


1411 


351B 

48 

45 

46 

7/8 


42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5210 


1411 


5210 



















4-B1-196 
















SKfLUNG-HELtE-CHRISTIANSEN-ROBERT SON 


Civil A Structural Engineers 


PROJECT _ _ 

THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


^REVISIONS 


X^ 0FEs5 %v 


409B 
418B 
4278 
433B 
4 42 B 
45 IB 


PANEL NUMBER 

409B 48 45 

4188 48 45 

4278 48 45 

433b 48 45 

442 B 4 3 45 

45 113 48 45 


4098 
41 SB 
427B 
4336 
4426 
4518 


48 45 

48 45 

48 45 

48 45 

48 45 

48 45 


if#/ ^ 

T(j® 


>) 

f) 

V PANEL 


4098 

4186 

427B 

4336 

4426 

4515 


NUMBER 

48 45 

48 45 

48 45 

48 45 

4 S 45 
48 4 5 


PANEL 


FLOOR 


PANEL NUMBER FLOOR 


FLOOR 


COLUMN 1 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


TYPE F 

: Y1 

FY2 

csu 

CSL 

129 

75 

75 

491 

491 

135 

60 

60 

492 

492 

134 

55 

55 

442 

442 

134 

55 

55 

442 

442 

135 

46 

46 

492 

492 

129 

65 

65 

491 

491 

SPANDREL 

PLATE 


T 4 


FY4 

SCL 

SCR 

7/ 8 


50 

123 

123 

7/8 


42 

123 

122 

7/8 


42 

122 

122 

7/8 


36 

122 

122 

7/8 


36 

123 

123 

7/8 


45 

123 

123 

SPANDREL 

PLATE 


T 4 


FY4 

SCL 

SCR 

7/8 


50 

123 

123 

7/B 


42 

123 

123 

7/8 


42 

122 

122 

7/8 


36 

122 

122 

7/8 


36 

123 

123 

7/8 


45 

123 

123 

SPANDREL 

plate 


T 4 


FY4 

SCL 

SCR 

7/8 


50 

123 

123 

7/8 


42 

123 

123 

7/8 


42 

122 

122 

7/S 


.36 

122 

122 

7/ 8 


36 

123 

123 

7/8 


45 

123 

123 


COLUMN 2 

TYPE 

FY1 FY2 CSU 

CSL 

129 

75 

75 491 

491 

135 

60 

60 492 

492 

134 

55 

55 442 

442 

134 

55 

5 5 442 

442 

135 

46 

46 492 

49 2 

129 

65 

65 491 

491 


WELDMENTS 


NO 

5 

NO 6 

2 

o 

-J 

7/16X16 

5/16 

0 

3/8 

X 16 

5/16 

0 

5/16X12 

5/16 

0 

5/16X13 

5/16 

0 

3/8 

X16 

5/16 

0 

7/16X16 

5/16 

0 


WELDMENTS 


NO 

5 

NO 6 

NO 7 

7/16X16 

5/16 

0 

3/8 

X 16 

5/16 

0 

5/16X12 

5/16 

0 

5/16X13 

5/16 

0 

3/8 

XI6 

5/16 

0 

7/16X16 

5/16 

0 


WELDMENTS 


NO 

5 

NO 6 

NO 7 


1/2 X16 
7/16X16 
5/16X13 
5/16X14 
7/16X16 
1/2 X16 


5/16 
5/16 
5/16 
5/16 
5/16 
of 1 6 


COLUMN 3 


12-5-67 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU CSL 

129 

75 

75 

491 491 

135 

60 

60 

492 492 

134 

55 

55 

442 442 

134 

50 

50 

442 442 

135 

50 

50 

492 492 

129 

65 

65 

491 491 


SEAT DETAIL 

COL 1 


COL 2 

COL 3 

5010 


5210 

1212 

(5530) 


5210 

(J2±d) 

5110 


mi 

5210 

5210 


mi 

5110 

mi 


5210 

1611 

1212 


5210 

5010 


SEAT DETAIL 

COL 1 


COL 2 

CDL 3 

5010 


5210 

1212 

<?3T3> 


5210 

cfttfii 

5110 


1111 

5210 

5210 


nn 

5110 

1111 


5210 

1611 

1212 


5210 

5010 


SEAT•DETAIL 

COL 1 


COL 2 

COL 3 

5010 


5210 

1212 

(4530} 


5210 

0240) 

5110 


nn 

5210 

5210 


nn 

5110 

1111 


5210 

1611 

1212 


5210 

5010 


4-61 - ] 9' 


























WORTHINGTON, SKILLING, HELLE &. JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT THE world trade center 


TITUE EXTERIOR wall panel schedule 


6-21-67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

IQQB 

48 

46 

210 

132 

75 

75 

681 

681 

535 

75 

75 

0 

0 

135 

70 

70 

682 

682 

300B 

48 

46 

210 

132 

80 

80 

661 

6 81 

535 

80 

80 

0 

0 

135 

75 

75 

682 

662 


SPANDREL PLAjfc 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

. SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1Q0B 

48 

46 

48 

7/8 

50 

132 

132 

3/4 X16 

7/16 

0 

5410 

5010 

1313 

300B 

48 

46 

48 

7/8 

55 

132 

132 

3/4 X16 

7/16 

0 

5410 

5010 

1313 


PANEL NUMBER FLOOR 

100B *8 46 47 

3008 48 46 47 


SPANDREL plate 


WELDMENTS 


SEAT OETAIL 


SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

132 

132 

13/16X16 

7/16 

0 

5410 

5010 

1313 

132 

132 

3/4 X16 

7/16 

0 

5410 

5010 

1313 



4-B1-200 










WORTHINGTON, SKILLING. HELLE & JACKSON 

roject the wORLO TraD£ CENTER T,Tle 





PANcL 


—— — 



■—— 

PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

106B 

49 

46 

300 

138 

55 

55 

492 

492 

115B 

49 

46 

300 

143 

50 

50 

492 

4 92 

124B 

49 

46 

300 

143 

55 

55 

492 

492 

1368 

49 

46 

300 

144 

55 

55 

4 92 

492 

1458 

49 

46 

300 

143 

55 

55 

492 

682 

154B 

49 

46 

300 

140 

55 

55 

492 

492 






SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL . 

SCR. 

1068 

49 

46 

49 

13/16 

36 

123 

123 

L15S 

49 

46 

49 

13/16 

36 

124 

123 

1248 

49 

46 

49 

13/L6 

36 

123 

123 

1368 

49 

46 

49 

13/16 

42 

123 

124 

1456 

49 

46 

49 

13/16 

36 

124 

124 

1548 

49 

46 

49 

13/16 

42 

124 

124 






spandrel 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLODR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

1068 

49 

46 

48 

7/8 

36 

123 

124 

USB 

49 

46 

48 

7/8 

36 

124 

124 

1246 

49 

46 

48 

7/8 

36 

123 

123 

1368 

49 

46 

48 

7/8 

36 

123 

124 

1458 

49 

46 

48 

7/0 

36 

124 

124 

1546 

49 

46 

48 

7/8 

42 

124 

124 


PANEL 

NUMBER 

floor 

SPANDREL 

T4 F Y4 

PLATE 

SCL 

SCR 

1068 

49 

46 

47 

7/8 

36 

124 

124 

1158 

49 

46 

47 

7/8 

36 

124 

124 

1248 

49 

46 

47 

7/8 

36 

123 

123 

136B 

49 

46 

47 

7/8 

36 

124 

124 

145B 

49 

46 

47 

7/8 

36 

L24 

124 

1548 

49 

46 

47 

7/8 

42 

124 

124 


Civil & Structure! 

Engineers 





UOR ViALL PANEL SCHEDULE 

DATE 

6-21-67 

COLUMN 2 



COLUMN 

3 




TYPE PYX 

=Y2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 



139 55 

55 492 

49 2 

140 

55 55 

492 

492 



143 50 

50 492 

<*92 

143 

50 50 

492 

492 



143 55 

55 492 

49 2 

143 

55 55 

492 

492 



144 55 

55 492 

492 

144 

55 55 

492 

492 



143 55 

55 492 

682 

143 

55 55 

492 

662 



139 55 

55 492 

4 92 

138 

55 55 

492 

492 


X 

weldments 



SEAT DETAIL 




NO 5 ’• 

NQ 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 



9/16X16 

3/8 

0 

1311 

5110 


1411 



5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1411 


5110 



9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5110 


1411 



5/8 X16 

3/8 

0 

1411 

5110 


1411 



11/16X16 

3/0 

0 

5110 

1411 


5110 



5/8 X16 

3/8 

0 

1411 

5110 


1311 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 




2 

O 

U1 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 



5/0 X16 

3/8 

0 • 

1311 

5110 


1411 



5/8 X16 

3/0 

0 

5110 

1411 


5110 



9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5110 


1411 



5/8 X16 

3/8 

0 

1411 

5110 


1411 



11/16X16 

3/8 

0 

5110 

1411 


5110 



5/e X 16 

3/8 

0 

1411 

5110 


1311 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 




NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 



5/8 XI6 

3/8 

0 

1311 

5110 


1411 



5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1411 


5110 



5/8 X16 

3/8 

0 

L41L 

5110 


1411 



5/8 X16 

3/8 

0 

1411 

5110 


1411 



11/16X16 

3/8 

0 

5110 

1411 


5110 



5/8 X16 

3/8 

0 

1411 

5110 


1311 

— — 



4-B1-201 




















5KILUNG, HELLS, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


PROJBC r 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLB 


Structural & Civil Engineers 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DAT! 


REVISIONS 


4 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

number 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

esu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

esu 

CSL 

TYPE 

FYi 

FY2 

esu 

CSL 

2066 

49 

46 

300 

L29 

75 

75 

491 

681 

129 

70 

70 

491 

491 

129 

70 

70 

491 

491 

2156 

49 

46 

300 

132 

60 

60 

491 

491 

133 

60 

60 

491 

492 

135 

55 

• 55 

492 

492 

2246 

49 

46 

300 

134 

55 

55 

®3D 

492 

134 

55 

55 

441 

442 

134 

55 

55 

441 

442 

2360 

49 

46 

300 

134 

55 

55 

441 

442 

134 

55 

55 

441 

442 

134 

55 

• 55 

441 

442 

24 5 B 

49 

46 

300 

135 

60 

60 

492 

492 

133 

60 

60 

491 

492 

132 

65 

65 

491 

491 

2548 

49 

46 

300 

129 

70 

70 

491 

491 

129 

70 

70 

491 

491 

129 

75 

75 

491 

491 


5 - 14-69 








SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT-DETAIL 


PANEL 

number 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

CQL 2 

COL 3 

206B 

49 

46 

49 

13/16 

50 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 

2I5B 

49 

46 

49 

13/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1212 

5510 

5110 

2248 

49 

46 

49 

13/16 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

2368 

49 

46 

49 

13/16 

42 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1111 

5110 

4120 

245 B 

49 

46 

49 

13/16 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

2S4B 

49 

46 

49 

13/16 

55 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 


C 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT-DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

206B 

49 

46 

48 

7/8 

46 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 

215B 

49 

46 

48 

7/8 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1212 

5510 

5110 

224B 

49 

46 

48 

7/8 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

236B 

49 

46 

48 

7/8 

42 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1111 

5110 

4110 

245B 

49 

46 

48 

7/8 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

2540 

49 

46 

48 

7/8 

50 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 




2 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


T4 

PY4 

SCL 

SCR 

206 B 

49 

46 

47 

7/8 

46 

123 

123 

2t5B 

49 

46 

47 

7/8 

42 

123 

123 

224B 

49 

46 

47 

7/8 

36 

12 2 

122 

236B 

49 

46 

47 

7/8 

42 

122 

12Z 

243 B 

49 

46 

47 

7/8 

42 

123 

123 

254B 

49 

46 

47 

7/8 

50 

123 

123 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 

7/16X16 

5/16 

0 

1212 

5510 

5110 

5/16X14 

5/16 

0 

ini 

5110 

mi 

5/16X14 

5/16 

0 

nn 

5110 

4110 

3/6 X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

7/16X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 




4-B1-202 







WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR '.-‘ALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


_r 


'^VISIONS 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


r 



c 





PANEL 





——— 





-- 





—— 

PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

306B 

49 

46 

300 

138 

55 

55 

492 

492 

139 

55 

55 

492 

49 2 

140 

55 

55 

492 

492 

3 15B 

49 

46 

300 

143 

50 

50 

492 

492 

143 

50 

50 

492 

492 

143 

50 

50 

492 

492 

324B 

49 

46 

300 

143 

45 

45 

492 

492 

143 

45 

45 

492 

49 2 

143 

45 

45 

492 

492 

336B 

49 

46 

300 

144 

4p 

45 

492 

492 

144 

45 

45 

49 2 

492 

144 

46 

46 

492 

492 

345B 

49 

46 

300 

143 

50 

50 

492 

682 

143 

55 

55 

492 

68 2 

143 

55 

55 

492 

682 

354B 

49 

46 

300 

140 

55 

55 

492 

492 

139 

b 0 

60- 

492 

492 

138 

60 

60 

492 

492 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL i 

COL 2 

COL 3 

3068 

49 

46 

49 

13/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

1311 

5110 

L41L 

315B 

49 

46 

49 

13/16 

36 

123 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1411 

5110 

3248 

49 

46 

49 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5X10 

1411 

3366 

49 

46 

49 

13/16 

36 

123 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1411 

345B 

49 

46 

49 

13/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 

1411 

5110 

3548 

49 

46 

49 

13/16 

42 

124 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

14U 

5110 

1311 


spandrel plate 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

5CR 

NO 5 

NO 6 

i r*- 

i 

1 C3 

1 Z 

1 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

306B 

49 

46 

48 

7/8 

42 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1311 

5110 

1411 

315B 

49 

46 

40 

7/8 

36 

123 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1411 

5110 

3Z4B 

49 

46 

48 

7/8 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1411 

336B 

49 

46 

48 

7/8 

36 

123 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1411 

345B 

49 

46 

48 

7/8 

36 

124 

124 

. 11/16X16 

3/8 

0 

5110 

1411 

5110 

354B 

49 

46 

48 

7/8 

42 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1311 


PANEL 

NUM8ER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

306B 

49 

46 

47 

7/8 

42 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1311 

5110 

1411 

3150 

49 

46 

47 

7/8 

36 

123 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1411 

5110 

324B 

49 

46 

47 

7/8 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1411 

336B 

49 

46 

47 

7/8 

36 

123 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1411 

345B 

49 

46 

47 

7/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5110 

1411 

5110 

3 54B 

49 

46 

47 

7/8 

42 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1311 


X 


4—B1—203 



















SKILLING, HELLE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TtTUE 


Structural A Civil Englnaari 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEOULE 


DATE 


5-14-69 


-RKVtSVONS 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

406B 

49 

46 

306 

129 

80 

80 

491 

681 

129 

75 

75 

491 

491 

129 

75 

75 

491 

491 

415B 

49 

46 

306 

132 

65 

65 

491 

491 

133 

65 

65 

491 

492 

135 

60 

• 60 

492 

492 

4.2 4 B 

49 

46 

360 

134 

60 

60 

441 

492 

134 

60 

60 

441 

442 

134 

55 

55 

441 

442 

436B 

49 

46 

300 

134 

50 

50 

441 

442 

134 

50 

50 

441 

442 

134 

50 

• 50 


492 

445 B 

49 

46 

360 

135 

50 

50 

492 

492 

133 

55 

55 

491 

492 

132 

55 

55 

491 

491 

454B 

49 

46 

300 

129 

65 

65 

491 

491 

129 

65 

65 

491 

491 

129 

70 

70 

491 

681 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


panel 

NUMBER 

' FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4060 

49 

46 

49 

13/16 

55 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 

4L5B 

49 

46 

49 

13/16 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1212 

5510 

5110 

424B 

49 

46 

49 

13/16 

42 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

4120 

5110 

1111 

4368 

49 

46 

49 

13/16 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

445B 

49 

46 

49 

13/16 

36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

4548 

49 

46 

49 

13/16 

50 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT OETAIL 





PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

PY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

CQL 2 

1 <*i 

i 

i -J 

1 o 

\ O 

1 

4068 

49 

46 

48 

7/8 

50 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 

4150 

49 

46 

48 

7/8 

45 

123 

123 

3/8 X16 

5/16. 

0 

1212 

-•■-•5510 • 

5110 

4248 

49 

46 

48 

7/B 

42 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

4110 

5110 

Ull 

4368 

49 

46 

48 

7/8 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

Ull 

5110 

1111 

4458 

49 

46 

48 

7/8 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

454 B 

49 

46 

48 

7/8 

45 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT OETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

406B 

49 

46 

47 

7/8 

50 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 

4150 

49 

46 

47 

7/8 

45 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1212 

5510 

5110 

4Z4B 

49 

46 

47 

7/8 

42 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

4110 

5110 

Ull 

436B 

49 

46 

47 

7/8 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

Ull 

5110 

1111 

445 B 

49 

46 

47 

7/8 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

454 B 

49 

46 

47 

7/8 

45 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 


4—BL*204 








WORTHINGTON, SKILLING. HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 







COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

2005 

49 47 

210 

135 

70 

70 

682 

692 

535 

75 75 

0 

0 

132 

75 75 

681 

681 

4008 

49 47 

210 

135 

75 

75 

6 82 

682 

535 

85 85 

0 

0 

132 

85 85 

681 

681 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

200B 

49 

47 

49 

13/16 

55 

132 

132 

400B 

49 

47 

49 

13/16 

55 

132 

132 


WELDMENTS 


NO 5 


3/A X16 


SEAT DETAIL 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

7/16 

0 

1313 

5010 

5610 

7/16 

0 

1313 

5010 

5610 


6-21-67 


PANEL NUMBER FLOOR 

2 006 49 47 48 

4008 49 47 48 



SPANDREL PLATE 

T 4 FV4 SCL SCR 

7/8 55 132 132 

7/8 60 132 132 


WELDMENTS 


NO 5 


SEAT DETAIL 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

7/16 

0 

1313 

5010 

5610 

7/16 

0 

1313 

5010 

5610 


4-B1-205 
















Civil & Structural Engineers 


DATE 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE center 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


S-21-67 





PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

103B 

50 

47 

300 

132 

70 

70 

491 

681 

134 

60 

60 

492 

49 2 

136 

55 

55 

492 

492 

112B 

50 

47 

300 

143 

30 

80 

492 

492 

143 

50 

50 

492 

492 

143 

50 

50 

492 

492 

12 IB 

50 

47 

300 

143 

55 

55 

492 

492 

143 

55 

55 

492 

49 2 

143 

55 

55 

492 

492 

1308 

50 

47 

300 

144 

55 

35 

492 

492 

144 

55 

55 

492 

492 

144 

55 

55 

492 

492 

1398 

50 

47 

300 

144 

55 

55 

492 

492 

144 

55 

55 

492 

49 2 

144 

55 

55 

492 

492 

1488 

50 

47 

300 

143 

55 

55 

492 

682 

143 

55 

55 

492 

6 82 

143 

55 

55 

492 

682 

1578 

50 

47 

300 

136 

60 

60 

492 

492 

134 

60 

60 

492 

49 2 

132 

70 

70 

661 

681 


X 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1030 

50 

47 

50 

13/16 

55 

132 

123 

5/8 X 16 

3/8 

0 

5110 

1311 

5210 

112B 

50 

47 

50 

13/16 

36 

123 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

1511 

5210 

1411 

12 IB 

50 

47 

50 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 

1308 

50 

47 

50 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

139B 

50 

47 

50 

13/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 

148B 

50 

47 

50 

13/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1511 

1578 

50 

47 

50 

13/16 

55 

124 

132 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

1311 

5110 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

jNO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

103B 

50 

47 

49 

13/16 

55 

132 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1311 

5210 

112 B 

50 

47 

49 

13/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

1511 

5210 

1411 

121B 

50 

47 

. 49 

13/16 

36 

123 • 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 

130B 

50 

47 

49 

13/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

139B 

50 

47 

49 

13/16 

42 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 

I486 

50 

47 

49 

13/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/6 

0 

1411 

5210 

1511 

157B 

50 

47 

49 

13/16 

55 

124 

132 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

1311 

5110 






spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

103B 

50 

47 

48 

7/8 

55 

132 

123 

5/S X16 

3/8 

0 

5110 

1.311 

5210 

112 B 

50 

47 

48 

7/8 

36 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

1511 

5210 

1411 

1218 

50 

47 

48 

7/8 

36 

123 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 

130B 

50 

47 

48 

7/8 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

1 39B 

50 

47 

48 

7/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 

148B 

50 

47 

48 

7/B 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1511 

157B 

50 

47 

48 

7/8 

55 

124 

132 

11/16X16 

3/8 

0 

5210 

1311 

5110 





















SKILLING, HELLE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


pnojiCT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITL.* 


EXTE 


REVISIONS 


COLUMN L 


PANEL 



PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

4 

2038 

50 

47 

300 

128 

80 

80 

SIS 

681 


2126 

50 

47 

300 

129 

65 

65 

491 

491 

4 

2216 

50 

47 

■ 30C 

135 

55 

55 


492 

4 

2306 

50 

47 

300 

133 

55 

55- 

Vf 

44 2 

4 

2396 

50 

47 

30 C 

134 

55 

55 

442 

492 


2486 

50 

47 

300 

131 

70 

70 

491 

491 

4 

257B 

50 

47 

300 

128 

80 

80 

491 

491 



Structural A Civil Engin«*rs 

R HALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

128 

75 

75 

491 

681 

130 

65 

65 

421 

491 

135 

55 

55 

445 

492 

133 

55 

55 

W?4 

442 

135 

55 

55 

44 2 

492 

130 

70 

70 

491 

491 

128 

80 

80 

491 

491 


COLUMN 3 


TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

128 

75 

75 

491 

681 

131 

65 

65 

491 

491 

134 

55 

55 

tf4?| 

492 

133 

55 

55 

434( 

442 

135 

55 

55 

144 5J 

492 

129 

70 

70 

491 

491 

128 

85 

85 

SB) 

681 


weldments 


NO 5 


NO 6 NO 7 


COL 2 


COL 3 


3/4 XI6 3/8 1/4 

7/16X16 5/16 0 

5/16X15 5/16 0 

5/16X11 5/16' 0 

5/16X14 5/16 0 

3/8 X16 5/16 0 

11/16X16 5/16 0 


1013 

5210 

5010 

5210 

5010 

5210 

5210 

1111 

5210 

1111 

5210 

nn 

5210 

1111 

5210 

5210 

5010 

5210 

5010 

5210 

1013 




WELDMENTS 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

3/4 X16 

3/8 

1/4 

7/16X16 

5/16 

0 

5/16X15 

5/16 

0 

5/16X11 

5/16 

0 

5/16X15 

5/16 

0 

3/8 X16 

5/16 

0 

11/16X16 

5/16 

0 


SEAT DETAIL 


COL 1 

COL 2 

COL 3 

1013 

5210 

5010 

5210 

.5010 

5210 

5210 

mi 

5210 

nn 

5210 

nn 

5210 

4120 

5210 

5210 

5010 

5210 

5010 

5210 

1013 


WELDMENTS 


SEAT CETAJL 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3/4 X16 

3/8 

1/4 

1013 

5210 

5010 

7/16X16 

5/16 

O' 

5210 

5010 

5210 

5/16X16 

5/16 

0 

5210 

ILll 

5210 

5/16X11 

5/16 

0 

1111 

5210 

nil 

5/16X15 

5/16 

0 

5210 

7240 

5210 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 

5010 

5210 

11/16X16 

3/8 

1/4 

5010 

5210 

1013 

















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRAOE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6 - 21—67 


COLUMN l 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


panel 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

esu 

CSL 

type 

FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

3036 

50 

47 

300 

132 70 

70 

491 

491 

134 

65 

65 492 

49 2 

136 

60 

60 

492 

492 

3126 

50 

47 

300 

143 50 

50 

492 

4 92 

143 

50 

50 492 

492 

143 

50 

50 

492 

492 

321B 

50 

47 

300 

143 50 

50 

492 

492 

143 

50 

50 492 

49 2 

143 

46 

46 

492 

492 

3308 

50 

47 

300 

144 45 

45 

492 

492 

144 

45 

45 492 

492 

144 

45 

45 

492 

492 

3398 

50 

47 

300 

144 50 

50 

492 

492 

144 

50 

50 492 

49 2 

144 

50 

50 

492 

492 

3486 

50 

47 

300 

143 55 

55 

492 

492 

143 

55 

55 492 

492 

143 

55 

55 

492 

492 

3576 

50 

47 

300 

136 65 

65 

492 

492 

134 

65 

65 492 

49 2 

132 

75 

75 

681 

661 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL !\'Un 

3033 50 

JB£B_ 

47 

_ c. LOUR — 

50 

-- 

13/16 

55 

o C L 

132 

■“SC'S 

123 

NU 5 

9/16X16 

i\U O 

3/a 

NO 7 

0 

COL 1 

5110 


,UL ^ 

1311 

LUL J 

5210 

3129 

50 

47 

50 

13/1-6 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1511 


5210 


1411 

3216 

50 

47 

$0 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/b 

0 

5210 


1411 


5210 

3306 

50 

47 

50 

13/16 

36 

123 

123 

1/2 

X16 

3/8 

0 

1411 


5210 


1411 

3396 

50 

47 

50 

13/16 

36 

123 

124 

5/8 

X 16 

3/8 

0 

5210 


1411 


5210 

34 &B 

50 

47 

50 

13/16 

36 

124 

124 

5/8 

XU> 

3/8 

0 

1411 


5210 


1511 

3576 

50 

47 

50 

13/16 

60 

123 

132 

5/8 

X16 

3/8 

0 

5210 


1311 


5110 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3036 

50 

47 

49 

13/16 

55 

132 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1311 

5210 

312B 

50 

47 

49 

13/16 

36 

123 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

1511 

5210 

1411 

3216 

50 

47 

49 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 ' 

5210 

1411 

5210 

3306 

50 

47 

49 

13/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

3398 

50 

47 

49 

13/16 

36 

123 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 

3486 

50 

47 

49 

13/16 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1511 

357B 

50 

47 

49 

13/16 

60 

123 

132 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

1311 

5110 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T4 

PY4 

SCL 

SCR 

ND 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

303B 

50 

47 

48 

7/8 

55 

132 

123 

5/8 XL6 

3/8 

0 

5110 

1311 

5210 

312B 

50 

47 

48 

7/3 

36 

123 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

1511 

5210 

1411 

321B 

50 

47 

48 

7/8 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/B 

0 

5210 

1411 

5210 

330B 

50 

47 

48 

7/6 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/6 

0 

1411 

5210 

1411 

3396 

50 

47 

48 

7/8 

36 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 

348B 

50 

47 

48 

7/8 

36 

124 

124 

11/16X16 

3/8 

D 

1411 

5210 

1511 

3576 

50 

47 

48 

7/8 

60 

124 

132 

5/B X16 

3/8 

0 

5210 

1311 

5110 




















SKILLING? HEILJE,CHRISTIANSEN, ROBERTSON 


Structural A Civil Engintert 


PPVOJBCT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DAT* 


5 - 14-69 


-r 


''S VISIONS 


C 



PANEL NUMBER 


4038 
412B 
42 IB 
430B 
4398 
44 8 B 
457B 


50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 


47 

47 

47 

47 

47 

47 

47 


COLUMN I 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

TYPE 


TYPE FV1 FY2 CSU CSL 



126 

129 

135 

133 

134 
131 
126 


CTO 


90 90 __ 

75 75 491 

60 60 
55 55 

50 50 

60 60 491 

75 75 491 



SPANDREL PLATE 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

128 

80 

BO 

491 

681 

130 

75 

75 

491 

491 

135 

60 

60 

442 

492 

133 

55 

55 

(434) 

442 

135 

46 

46 

^44 si 

492 

130 

65 

65 

491 

491 

126 

75 

75 

491 

681 


WE' 

LuMcNT S 



TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

128 

80 

80 

491 

6B1 

131 

70 

■ 70 

491 

491 

134 

60 

60 

442 

492 

133 

55 

55 

^34] 

442 

135 

50 

50 

W45) 

492 

129 

65 

65 

491 

491 

126 

80 

80 

SB) 

681 


SEAT 

DETAIL 



PANEL 

403B 

NUM 

50 

6ER 

47 

FLOOR 

50 

T4 

13/16 

FY4 

70 

SCL 

132 

_ 

123 

_ND.~5 

11/16X16 

3/8 

-Ne-7— 

1/4 

—€Otr-t— 

1013 

—COL - 2 

5210 

UJL3 

5010 

4128 

50 

47 

50 

13/16 

50 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 

5010 

5210 

421B 

50 

47 

SO 

13/16 

42 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5210 

1111 

5210 

4306 

50 

47 

50 

13/16 

42 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

1111 

5210 

1111 

439 B 

50 

47 

50 

13/16 

36 

122 

123 

5/16X15 

5/16 

0 

5210 

1111 

5210 

448B 

50 

47 

50 

13/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

5010 

5210 

457fi 

50 

47 

50 

13/16 

60 

123 

132 

11/16X16 

3/6 

1/4 

5010 

5210 

1013 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

PY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

ND 6 

NO 7 

CDL 1 

COL 2 

COL 3 

403B 

50 

47 

49 

13/16 

70 

132 

123 

3/4 X16 

3/8 

1/4 

1013 

5210 

5010 

4t2B 

50 

47 

49 

13/16 

50 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

5010 

5210 

421B 

50 

47 

49 

13/16 

42 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5210 

4120 

5210 

4*30 B 

50 

47 

49 

13/16 

36 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

1111 

5210 

ini 

439B 

50 

47 

49 

13/16 

36 

122 

123 

5/16X16 

5/16 

0 

5210 

1111 

5210 

446 B 

50 

47 

49 

13/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

5010 

5210 

4578 

50 

47 

49 

13/16 

65 

123 

132 

11/16X16 

3/8 

1/4 

5010 

5210 

1013 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

--- 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403B 

50 

47 

48 

7/8 

70 

132 

123 

3/4 Xl6 

3/e 

1/4 

1013 

5210 

5010 

4I2B 

50 

47 

48 

7/8 

50 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

5010 

5210 

4218 

50 

47 

48 

7/8 

42 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5210 

7240 

5210 

430B 

50 

47 

48 

7/8 

42 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

1111 

5210 

1111 

4398 

50 

47 

48 

7/8 

36 

122 

123 

5/16X16 

5/16 

0 

5210 

1111 

5210 

4408 

50 

47 

48 

7/8 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

5010 

5210 

4578 

50 

47 

48 

7/8 

65 

123 

132 

3/4 X16 

3/8 

1/4 

5010 

5210 

1013 


A 


4-S1-209 



Civil & Structural Engineers 


date 


^VISIONS 


WORTHINGTON, SKILLING, WELLE & JACKSON 


PROJECT 


The WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


exterior wall panel schedule 


PANEL NUMBER 

1QQB 50 48 

300B 50 49 




COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


type 

TYPE 

FY1 FY2 

csu 

CSL 

type 

FYl FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

210 

132 

75 75 

681 

681 

535 

75 75 

0 

0 

135 

70 70 

682 

682 

210 

132 

80 80 

681 

681 

535 

80 80 

0 

0 

135 

75 75 

662 

682 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 




PA MEL- 


—F4SQ-R— 

- t4 - 

—FY4- 

SCIT 


NO 5 

m 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1006 

50 48 

50 

13/16 

50 

132 

132 

3/4 XI6 

7/16 

0 

5410 

5010 

1313 

300B 

50 48 

50 

13/16 

55 

132 

132 

11/16X16 

3/8 

0 

5410 

5010 

1313 


6-21-67 







spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL I 

COL 2 

COL 3 


100B 

50 48 

49 

13/16 

50 

132 

132 

3/4 X16 

7/16 

0 

5410 

5010 

1313 

s 6« ^ 

3008 

50 48 

49 

13/16 

55 

132 

132 

3/4 X16 

7/16 

0 

5410 

5010 

1313 















f i v t\ ■ n 


nuiUN r 5K1LLING, HELLE & JACKSON 


PROJCCT THE 

WORLD 

TRADE 

CENTER 



TITLE 

EXTER 






COLUMN 

1 





PANEL 





— 

PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

109B 

51 

48 

300 

140 » 

55 

55 

492 

492 

1180 

51 

48 

300 

142 

55 

55 

492 

4 92 

127B 

51 

48 

300 

142 

55 

55 

492 

492 

1333 

51 

48 

300 

144 

55 

55 

492 

492 

142B 

51 

48 

300 

143 

53 

55 

492 

492 

1516 

51 

48 

300 

142 

55 

55 

492 

4 92 






SPANDREL 

PLATE 


I PANEL NUMBER 

FLOOR 

T 4 


FY4 

SCL 

SCR 

~ 1090 

51 

48 

51 

13/16 

36 

123 

123 

11 SB 

51 

40 

51 

13/16 

36 

123 

123 

1278 

51 

48 

51 

13/16 

36 

123 

123 

133B 

51 

48 

51 

13/16 

36 

123 

123 

142B 

51 

48 

51 

13/16 

42 

124 

124 

15 IB 

51 

48 

51 

13/16 

42 

124 

124 






SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

1098 

51 

48 

50 

13/16 

36 

123 

123 

118B 

51 

48 

50 

13/16 

36 

123 

123 

127B 

51 

48 

50 

13/16 

36 

123 

123 

133B 

51 

48 

50 

13/16 

36 

123 

123 

142B 

51 

48 

50 

13/16 

36 

124 

124 

15 IB 

51 

48 

50 

13/16 

36 

124 

124 






SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

109B 

51 

48 

49 ’ 

13/16 

36 

123 

124 

1180 

51 

46 

49 

13/16 

36 

123 

123 

1273 

51 

48 

49 

13/16 

36 

123 

123 

1336 

51 

48 

49 

13/16 

42 

123 

123 

142B 

51 

48 

49 

13/16 

36 

124 

124 

15 IB 

51 

48 

49 

13/16 

36 

124 

124 


Cjvj! & Structural Engineers 


.IOR WALL PA^EL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


type 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

141 

50 

50 

492 

49 2 

142 

55 

55 

492 

4 92 

142 

55 

55 

492 

49 2 

144 

55 

55 

492 

4 92 

143 

55 

55 

492 

49 2 

141 

55 

55 

492 

492 


WELDMENTS 


NJLJ5 

-NCL-6— 

-Ne—7- 

9/16X16 

3/8 

0 

9/16X16 

3/8 

0 

1/2 XI6 

3/8 

0 

9/16X16 

(3/3 

0 

5/8 X16 

3/6 

0 

5/8 X16 

3/8 

0 


WELDMENTS 


NO 

5 

NQ 6 

NO 7 

5/8 

X16 

3/8 

0 

5/8 

X16 

3/8 

0 

1/2 

X16 

3/6 

c 

9/16X16 

3/8 

0 

5/8 

X16 

3/8 

0 

5/a 

X16 

3/8 

0 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

142 

5Q 

50 

492 

492 

142 

55 

55 

492 

492 

143 

55 

55 

492 

492 

144 

55 

55 

492 

492 

142 

55 

55 

492 

492 

140 

55 

55 

492 

492 


SEAT DETAIL 


—ctrtr-i 

COL 2~ 

COL 3 

5210 

1411 

5210 

1411 

5210 

1411 

5110 

1411 

5210 

5210 

1411 

5110 

1411 

5210 

1411 

5210 

1411 

5210 


SEAT DETAIL 


COL 1 

COL 2 

COL 3 

5210 

1411 

5210 

1411 

5210 

1411 

5110 

1411 

5210 

5210 

14U 

5110 

1411 

5210 

1411 

5210 

1411 

5210 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 5 

NO h 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 

5/8 X16 

3/6 

0 

1411 

5210 

1411 

9/16X16 

3/6 

0 

5110 

1411 

5210 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5110 

11/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 




















r • * 




structural * livji engineers 


| ^kojkct 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLK 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATS 


■r 


BVISJONa 



PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 


2093 

.—«— 

51 

40 

300 

4 

Zl'BB 

51 

48 

300 

4 

22.7B 

51 

40 

300 

4 

2338 

51 

48 

300 

4 

2420 

51 

48 

300 


251B 

51 

48 

300 


COLUMN L 


TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

129 

70 

70 

491 

491 

135 

55 

55 

492 

492 

133 

55 

55 

441 

442 

133 

55 

55 

ft-ra 

442 

135 

60 

60 

( 445 ) 

492 

129 

70 

70 

491 

491 


COLUMN 2 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

129 

70 

70 

491 

491 

135 

55 

55 

44? 

492 

133 

55 

55 

434 

442 

133 

55 

55 1 

^34 

442 

135 

60 

60 

fojj 

492 

129 

75 

75 

491 

491 


COLUMN 3 


TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

129 

65 

-65 

491 

491 

135 

55 

55 

ft431 

492 

133 

55 

- 55 

|434 ! 

442 

133 

55 

55 

4341 

442 

135 

60 

60 

ms 

492 

129 

75 

75 

491 

491 


5-14-69 


X 


PANEL 


FLOOR 

SPANDREL 
. - «■ .■ 

Ti PY4 

PLATE 

SCL 

SCR 

WEL0MENTS 

Mn s un ft _ 

NO 7— 

- COL - 1~ 

SEAT DETAIL 

-COL— Z - 

"COL*T 

2098 

51 

46 

51 

13/16 

50 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5010 

5210 

1212 

2X88 

51 

48 

51 

13/16 

42 

123 

122 

3/8 X16 

5/16 

0 

1611 

5210 

1111 

2Z7B 

51 

48 

51 

13/16 

36 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

5110 

1111 

5210 

23 3 B 

51 

48 

51 

13/16 

42 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

5210 

1111 

5110 

2428 

51 

48 

51 

13/16 

42 

122 

123 

5/16X16 

5/16 

0 

mi 

5210 

1611 

251B 

51 

48 

51 

13/16 

50 

123 

123 

3/0 X16 

5/16 

0 

1212 

5210 

5010 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 


2090 

51 

48 

50 

13/16 

45 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5010 

5210 

1212 

2X88 

51 

48 

50 

13/16 

42 

123 

122 

3/8 X16 

5/16 

0 

1611 

5210 

1L11 

jgsSfcJi 

\ 227B 

51 

48 

50 

13/16 

36 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

5110 

mi 

5210 


>\ 233B 

51 

48 

50 

13/16 

42 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

5210 

mi 

5110 


A 2420 

51 

48 

50 

13/16 

42 

122 

123 

5/16X16 

5/16 

0 

1111 

5210 

1611 

M 

j 2518 

51 

48 

50 

13/16 

50 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1212 

5210 

5010 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR . 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

2098 

51 

48 

49 

13/16 

45 

123 

123 

2188 

51 

48 

49 

13/16 

36 

123 

123 

2270 

51 

40 

49 

13/16 

36 

122 

122 

233B 

51 

48 

49 

13/16 

42 

122 

122 

242 B 

51 

48 

49 

13/16 

42 

122 

123 

2518 

51 

48 

49 

13/16 

50 

123 

123 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


- —■ —■— 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

7/16X16 

5/16 

0 

5010 

5210 

1212 

3/18 X16 

5/16 

0 

1611 

5210 

1111 

5/16X12 

5/16 

0 

5110 

1111 

5210 

5/16X12 

5/16 

0 

5210 

1111 

5110 

3/6 X16 

5/16 

0 

4120 

5210 

4510 

7/16X16 

5/16 

0 

1212 

5210 

5010 


4-B1-212 









Civil St Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING. HELLE JACKSON 


PROJECT 


the world trade center 


TITUS 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

f=n 

FY2 

csu 

CSL 

type 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

309B 

51 

48 

300 

140 

55 

55 

492 

492 

141 

50 

50 

492 

49 2 

142 

50 

50 

492 

492 

318B 

51 

48 

300 

142 

50 

50 

492 

4 92 

142 

50 

50 

492 

492 

142 

50 

50 

492 

492 

327B 

51 

48 

300 

142 

45 

45 

492 

• 492 

142 

45 

45 

492 

49 2 

143 

45 

45 

492 

492 

333B 

51 

48 

300 

144 

45 

45 

492 

492 

144 

45 

45 

492 

4 92 

144 

45 

45 

492 

492 

3426 

51 

48 

300 

143 

50 

50 

492 

492 

143 

50 

50 

492 

49 2 

142 

50 

50 

492 

492 

3518 

51 

48 

300 

142 

53 

55 

492 

492 

141 

55 

55 

492 

492 

140 

55 

55 

492 

492 





Sr AniDR EL 

PLA i t 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


■ n 

3096 

wsg 

51 

ecn 

48 

51 

13/16 

36 

123 

-O-U-K - 

123 

- era —? 

9/16X16 

o 

5/16 

0 

LUL 1 

5210 

L. UL C 

1411 

UUU 3 

5210 

3186 

51 

48 

51 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/B 

0 

1411 

5210 

1411 

327B 

51 

48 

51 

13/16 

36 

123 

123 

1/2 XI6 

3/8 

0 

5110 

1411 

5210 

3330 

51 

48 

51 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5110 

3428 

51 

48 

51 

13/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

3 516 

51 

48 

51 

13/16 

42 

124 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

309B 

51 

48 

50 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/6 

0 

5210 

1411 

5210 

318B 

51 

48 

50 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

327B 

51 

48 

50 

13/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5110 

1411 

5210 

3336 

51 

48 

50 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5110 

3426 

51 

48 

50 

13/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

3 5 IB 

51 

48 

50 

13/16 

42 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

14U 

5210 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

309B 

51 

48 

49 

13/16 

36 

123 

123 

' 9/16X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 

3183 

51 

48 

49 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

32 7B 

51 

48 

49 

13/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5110 

1411 

5210 

3336 

51 

48 

49 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/B 

0 

5210 

1411 

5U0 

342B 

51 

48 

49 

13/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

3516 

51 

48 

49 

13/16 

42 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 














^VISIONS 


SKILLING,HELLE f CHRiSTIANSeN f ROBERTSON 


FHOJKCT 


THE WORLO TRADE CENTER 


TITL* 


EXTER 



Structural & Civil Engintcn 

OR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


TYPE 

FYi 

FY2 

CSU 

CSL 

129 

80 

80 

491 

491 

135 

60 

60 

(445 

492 

133 

55 

55 

*34 

442 

133 

55 

55 


442 

135 

50 

50 

{445 

492 

129 

70 

70 

491 

491 


WELDMENTS 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

7/16X16 

5/16 

0 

5/16X16 

5/16 

0 

5/16X12 

5/16 

0 

5/16X12 

5/16 

0 

3/8 Xl6 

5/16 

0 

7/16X16 

5/16 

0 


WELDMENTS 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

7/16X16 

5/16 

0 

3/8 X16 

5/16 

0 

5/16X12 

5/16 

0 

5/16X12 

5/16 

0 

3/8 X16 

5/16 

0 

7/16X16 

5/16 

0 


WELDMENTS 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

7/16X16 

5/16 

0 

3/8 X16 

5/16 

0 

5/16X12 

5/16 

0 

5/16X13 

5/16 

0 

3/8 X16 

5/16 

0 

7/16X16 

5/16 

0 


TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

129 

70 

. 70 

491 

491 

L35 

60 

60 1 

[445 

1 492 

133 

55 

. 55 1 

[434 

1 442 

133 

55 

55 

471 

442 

135 

50 

50 

492 

492 

129 

70 

70 

491 

491 


SEAT DETAIL 


COL L 

COL 2 

COL 3 

5010 

5210 

1212 

1611 

5210 

1111 

5110 

1111 

5210 

5210 

1111 

5110 

mi 

5210 

1611 

1212 

5210 

5010 


SEAT DETAIL 


COL 1 

COL 2 

COL 3 

5010 

5210 

1212 

1611 

5210 

1111 

5110 

llil 

5210 

5210 

1111 

5110 

1111 

5210 

1611 

1212 

52X0 

5010 


SEAT DETAIL 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

5010 

5210 

1212 

4510 

5210 

4120 

5110 

1111 

5210 

5210 

1111 

5110 

1111 

5210 

1611 

1212 

5210 

5010 











. v .«ininwi wri, SMILING, HELLE u JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


project 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 




PANEL 

TYPE 


COLUMN 

i 



COLUMN 

2 



CULUMN 

3 


PANEL 

number 

TYPE 

FYi FY2 

csu 

CSL 

type 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

2008 

51 49 

210 

135 

75 75 

682 

682 

53 5 

75 75 

0 

0 

132 

75 75 

631 

681 

400B 

51 49 

210 

135 

80 80 

682 

6 82 

535 

80 80 

0 

0 

132 

80 80 

681 

681 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

_NO .5. ... .. .. 

. NO.. 6. 

. NO 7- 

C-0L 1 ' 

• COL 2 

COL 3 

2008 

51 49 

51 

13/16 

50 

132 

132 

3/4 Xl6 

7/16 

0 

1313 

5010 

5610 

4Q0B 

51 49 

51 

13/16 

55 

132 

132 

3/4 X16 

7/16 

0 

1313 

5010 

5610 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NU 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2008 

51 

49 

50 

13/16 

55 

132 

132 

3/4 X16 

7/16 

0 

1313 

5010 

5610 

400B 

51 

49 

50 

13/16 

55 

• 132 

132 

3/4 X16 

7/16 

0 

1313 

5010 

5610 


4-91-215 






















WORTHINGTON, SKILLING, HELLS « JACKSON 


Civil & Structural Engineers 





PROJECT THE wqrl q 

trade center 


f TITLE 

I 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 




DATE 6-21*67 





COLUMN 

1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 

















PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSU 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

1063 

52 

49 

300 

137 55 

55 

492 

492 

138 55 

55 492 

49 2 

139 

55 55 

492 

492 

1155 

52 

49 

300 

141 50 

50 

492 

492 

141 55 

55 492 

492 

141 

55 55 

492 

492 

L24B 

52 

49 

300 

141 55 

55 

492 

492 

141 55 

55 492 

49 2 

141 

55 55 

492 

492 

136B 

52 

49 

300 

143 55 

55 

492 

492 

143 35 

55 492 

492 

143 

55 55 

492 

492 

145B 

52 

49 

300 

142 55 

55 

492 

492 

141 55 

55 492 

49 2 

141 

55 55 

492 

492 

154B 

52 

49 

300 

139 55 

55 

492 

492 

138 55 

55 492 

492 

137 

55 55 

492 

492 

V 

/ V 





spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

_T.4_ 

-F-Y-4- 

• -set- 

S-6R- 

- -. “NO - 5 -- 

ND‘ ‘6 " 

mr 7 ‘ 

COL "i 

COL 2 


COL 3 

1063 

52 

49 

52 

13/ 16 

42 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

1311 

5110 


1411 

115B 

52 

49 

52 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

L4U 


5110 

124B 

52 

49 

52 

13/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1411 

5110 


1411 

136B 

52 

49 

52 

13/16 

36 

123 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

1411 

5110 


1411 

145B 

52 

49 

52 

13/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

3/6 

0 

5110 

1411 


5110 

1543 

52 

49 

52 

13/16 

42 

124 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5110 


1311 





spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

MO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1066 

52 

49 

51 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/S 

0 

1311 

5110 


1411 

115B 

52 

49 

51 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

1411 


5110 

I24B 

52 

49 

51 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/6 

0 

1411 

5110 


1411 

' 136B 

52 

49 

51 

13/16 

36 

123 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

1411 

5110 


1411 


52 

49 

51 

13/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1411 


5110 

,) “ 

52 

49 

51 

13/16 

42 

124 

123 

5/8 X 16 

3/8 

0 

1411 

5110 


1311 





spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 

• 

PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

LO 

O 

2 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

106B 

52 

49 

50 

13/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

3/B 

0 

1311 

5110 


1411 

115B 

52 

49 

50 

13/16 

36 

123 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1411 


5110 

124B 

52 

49 

50 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5110 


1411 

136B 

52 

49 

50 

13/16 

36 

123 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

14U 

5110 


1411 

145B 

52 

49 

50 

13/16 

42 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1411 


5110 

154B 

52 

49 

50 

13/16 

42 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

14H 

5110 


1311 















4-B1-216 


















WORTHINGTON 

. SKILLING, HELLE 

& JACKSON 


Civil & Structural 

Engineers 



PROJECT TH£ W0RLD 

TRADE CENTER 



TITLE! 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 








PANEL 


~ 

DLUMN 

1 



COLUMN 2 



COLUMN 

3 













m 




PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

206B 

52 

49 

300 

128 

75 

75 

491 

491 

128 

75 75 491 

49 1 

128 

75 75 

491 

491 

2153 

52 

49 

300 

131 

60 

60 

4 91 

491 

132 

60 60 491 

491 

134 

55 55 

491 

492 

224B 

52 

49 

300 

132 

55 

55 

441 

441 

132 

55 55 441 

441 

132 

55 55 

441 

441 

236B 

52 

49 

300 

132 

55 

55 

441 

441 

132 

60 60 441 

441 

132 

60 60 

441 

441 

24 5B 

52 

49 

300 

134 

60 

60 

441 

492 

132 

60 60 441 

491 

131 

65 65 

491 

491 

2548 

52 

49 

300 

128 

75 

75 

491 

4 91 

128 

75 75 491 

491 

128 

75 75 

491 

491 






$ PAM DP. EL 

PLATE 



UCl lUlCMTr 

• IbkUl ll-l« • J 



r r a t f> » < 

O CM 1 UC 1 M i L 


?XRE'C~ 

W 


" F LOOR 

T 4 


r Y4 

SCL 

SCR. 

NO 

5"~ MO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

2068 

52 

49 

52 

13/16 

50 

123 

123 

9/16X16 5/16 

0 

5110 

1212 


5110 

2158 

52 

49 

52 

13/16 

42 

123 

123 

3/8 

X16 5/16 

0 

1212 

5510 


5110 

224B 

52 

49 

52 

13/16 

36 

122 

122 

5/16X13 5/16 

0 • 

1111 

5110 


1111 

236 B 

52 

49 

52 

13/16 

42 

122 

122 

5/16X12 5/16 

0 

1111 

5110 


1111 

2458 

52 

49 

52 

13/16 

45 

123 

123 

3/8 

X16 5/16 

0 

5110 

5310 


1212 

2546 

52 

49 

52 

13/16 

50 

123 

123 

9/16X16 5/16 

0 

5110 

1212 


5110 


DATE 


6-21-67 


X 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

14 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

HD 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2068 

52 

49 

51 

13/16 

50 

123 

123 

5/8 X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 

2158 

52 

49 

51 

13/16 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1212 

5510 

5110 

2248 

52 

49 

51 

13/16 

36 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

2368 

52 

49 

51 

13/16 

42 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

2458 

52 

49 

51 

13/16 

45 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

254B 

52 

49 

51 

13/16 

55 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 


PANEL 

NUMBER 

floor 

SPANDREL • 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 . 

COL 2 

COL 3 

2065 

52 

49 

50 

13/16 

50 

123 

123 

5/8 X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 

2158 

52 

49 

50 

13/16 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1212 

5510 

5110 

2248 

52 

49 

50 

13/16 

42 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1111 

5110 

mi 

2368 

52 

49 

50 

13/16 

42 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1111 

5110 

ini 

2458 

52 

49 

50 

13/16 

45 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

2546 

52 

49 

50 

13/16 

55 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 




























Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING. HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6 - 21 — 6 ? 


'ttVISIONS 


306B 
315B 
324B 
33&B 
3458 
354B 



PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


NUMBER 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYl 

FY2 

CSU 

CSL 

52 49 

300 

137 

60 

60 

492 

492 

138 

55 

55 

492 

49 2 

139 

55 

55 

492 

492 

52 49 

300 

141 

50 

50 

4 92 

492 

141 

50 

50 

49 2 

492 

141 

50 

50 

492 

492 

52 49 

300 

141 

46 

46 

492 

492 

141 

45 

45 

492 

49 2 

141 

45 

45 

492 

492 

52 49 

300 

143 

46 

46 

492 

492 

• 143 

46 

46 

492 

492 

143 

50 

50 

492 

492 

52 49 

300 

142 

55 

55 

492 

492 

141 

55 

55 

492 

49 2 

141 

55 

55 

492 

492 

52 49 

300 

139 

60 

60 

492 

492 

138 

60 

60 

492 

492 

137 

60 

60 

492 

492 






SPANDREL 

PLATE 


weldments 


SEAT DETAIL 

PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

306B 

52 

49 

52 

13/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1311 

5110 

1411 

315B 

52 

49 

52 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/3 

0 

5110 

1411 

5110 

324B 

52 

49 

52 

13/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

L411 

5110 

1411 

336B 

52 

49 

52 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/a 

0 

1411 

5110 

1411 

345B 

52 

49 

52 

13/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5110 

1411 

5110 

354B 

52 

49 

52 

13/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1311 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

306B 

52 

49 

51 

13/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

1311 

5110 

1411 

315B 

52 

49 

51 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3 / 6 

0 

5110 

1411 

5110 

324B 

52 

49 

5 L 

13/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1411 

336b 

52 

49 

51 

13/16 

36 

123 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1411 

345B 

52 

49 

5 L 

13/16 

36 

124 

124 

5/6 X16 

3/8 

0 

5110 

1411 

5110 

3 54B 

52 

49 

51 

13/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1311 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

306B 

52 

49 

50 • 

13/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

1311 

5110 

1411 

3158 

52 

49 

50 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

1411 

5110 

324B 

52 

49 

50 

13/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1411 

336B 

52 

49 

50 

13/16 

36 

123 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1411 

345B 

52 

49 

50 

13/16 

36 

124 

124 

5/8 XI6 

3/8 

0 

5110 

1411 

5110 

3548 

52 

49 

50 

13/16 

42 

124 

123 

5/0 X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1311 


4-B1-2X8 


















WORTHINGTON, SKILLING, HELLS & JACKSON Civil & Structure 

project THg wQrlD TRADif CENTER j TITLE EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 

COLUMN 1 COLUMN 2 


Engineers 

; r bate 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

406B 

52 

49 

300 

123 

80 

80 

491 

491 

128 

80 

80 

491 

49 1 

128 

30 

80 

491 

491 

415B 

52 

49 

300 

131 

65 

65 

491 

491 

132 

65 

65 

491 

491 

134 

60 

60 

491 

492 

42 4B 

52 

49 

300 

132 

' 60 

60 

441 

441 

132 

60 

60 

441 

44 1 

132 

60 

60 

441 

441 

436B 

52 

49 

300 

132 

50 

50 

441 

441 

132 

50 

50 

441 

441 

132 

50 

50 

441 

441 

4458 

52 

49 

300 

134 

50 

50 

491 

492 

132 

55 

55 

491 

49 1 

131 

55 

55 

491 

491 

454B 

52 

49 

300 

128 

70 

70 

491 

491 

128 

70 

70 

491 

491 

128 

70 

70 

491 

491 


6-21-67 


V 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LCOR 

T 4 

F Y4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4068 

52 

49 

52 

13/16 

55 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 

415B 

52 

49 

52 

13/16 

45 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1212 

5510 

5110 

42 4B 

52 

49 

52 

13/16 

42 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1111 

5110 

mi 

436B 

52 

49 

52 

13/16 

36 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

mi 

5110 

mi 

445B 

52 

49 

52 

13/16 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

454B 

52 

49 

52 

13/16 

50 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

406B 

52 

49 

51 

13/16 

55 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 

415B 

52 

49 

51 

13/16 

45 

123 

123 

3/3 X16 

5/16 

0 

1212 

5510 

5110 

424B 

52 

49 

51 

13/16 

42 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

436B 

52 

49 

51 

13/16 

36 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1111 

51 L 0 

mi 

445B 

52 

49 

5 L 

13/16 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110. 

5310 

1212 

454B 

52 

49 

51 

13/16 

50 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 




spandrel 

PLATE 

WELDMENTS 

SEAT DETAIL 

PANEL NUMBER 

floor 

T 4 FY4 

SCL SCR 

NO 5 NO 6 NO 7 

COL 1 COL 2 COL 3 


406B 

52 

49 

50 

13/16 

55 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 

415B 

52 

49 

50 

13/16 

45 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

C 

1212 

5510 

5110 

42 4B 

52 

49 

50 

13/16 

42 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

mi 

5110 

1111 

436B 

52 

49 

50 

13/16 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

mi 

5110 

mi 

44 5B 

52 

49 

50 

13/16 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

4548 

52 

49 

50 

13/16 

50 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 


4-B1-219 























WORTHINGTON. SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

PY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

100B 52 50 

210 

132 

75 

75 

6 B1 

681 

534 

75 

75 

0 

0 

134 

70 

70 

682 

682 

300B 52 50 

210 

132 

QO 

80 

681 

681 

534 

80 

80 

0 

0 

134 

75 

75 

682 

682 


6-21-67 


spandrel plate 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUM3ER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

MO 6 

NO 7 

COL L 

COL 2 

COL 3 

1008 

52 

50 

52 

13/16 

55 

132 

132 

3/4 XI6 

7/16 

0 

5410 

5010 

1313 

300B 

52 

50 

52 

13/16 

55 

131 

132 

11/16X16 

3/8 

0 

5410 

5010 

1313 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

100 B 

52 

50 

51 

13/16 

50 

132 

132 

3008 

52 

50 

51 

13/16 

55 

132 

132 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 5 

ND 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3/4 X16 

7/16 

0 

5410 

5010 

1313 

11/16X16 

3/8 

0 

5410 

5010 

1313 
















•VISIONS 


WORTHINGTON 

, SKILLING, HELLE 

& JACKSON 

Civil & Structural 

Engineers 





PROJECT THE WQRU0 

TRADE CENTER 


TITUE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHE 

dole 





DATE 6-2L-67 





CULIJMN 

1 


COLUMN 2 


COLUMN 

3 
















PANEL 

NUr 

BER 

TYPE 

TYPE :-Yl 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

103B 

53 

50 

300 

132 70 

TO 

491 

491 

133 60 60 491 

49 2 

135 55 

55 

492 

492 

U2B 

53 

50 

300 

141 50 

60 

492 

492 

141 50 50 492 

492 

141 50 

50 

492 

492 

121B 

53 

50 

300 

141 55 

55 

492 

492 

141 55 55 492 

49 2 

141 55 

55 

492 

492 j 

130B 

53 

50 

300 

142 55 

55 

492 

492 

142 55 55 492 

4 92 

142 55 

55 

492 

492 1 

139B 

53 

50 

300 

143 55 

55 

492 

492 

142 55 55 492 

49 2 

142 55 

55 

492 

492 

148B 

53 

50 

300 

141 85 

55 

492 

492 

141 55 55 492 

492 

141 55 

55 

492 

492 

157B 

53 

50 

300 

135 60 

60 

492 

492 

133 65 65 491 

49 2 

132 75 

75 

491 

661 

X 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 NO 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 


COL 3 . | 

103B 

53 

50 

53 

13/16 

55 

132 

123 

9/16X16 3/8 

0 

5110 

1311 


5210 

1128 

53 

50 

53 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 3/8 

0 

1511 

5210 


1411 

1210 

53 

50 

53 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 3/8 

0 

5210 

1411 


5210 

1308 

53 

50 

53 

13/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 3/8 

0 

1411 

5210 


14U 

139S 

53 

50 

53 

13/16 

36 

123 

123 

5/8 X16 3/8 

0 

5210 

1411 


5210 

1488 

53 

50 

53 

13/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 3/8 

0 

1411 

5210 


1511 

157B 

53 

50 

53 

13/16 

55 

123 

132 

5/8 X16 3/8 

0 

5210 

1311 


5110 





spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 NO 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 


COL 3 

103B 

53 

50 

52 

13/16 

55 

132 

123 

5/8 X16 3/8 

0 

5110 

1311 


5210 

112B 

53 

50 

52 

13/16 

3 6 

123 

123 

9/L6X16 3/8 

0 

1511 

5210 


1411 

121B 

53 

50 

52 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 3/8 

0 

5210 

1411 


5210 

1306 

53 

50 

52 

13/16 

36 

123 

•123 

1/2 X16 3/8 

0 

1411 

5210 


1411 

139B 

53 

50 

52 

13/16 

36 

123 

124 

5/8 X16 3/8 

0 

5210 

1411 


5210 

\ 148B 

53 

50 

52 

13/16 

3 6 

124 

124 

5/8 X16 3/8 

0 

1411 

5210 


1511 

157B 

53 

50 

52 

13/16 

60 

123 

132 

5/8 X16 3/8 

0 

5210 

1311 


5110 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT 

OETA IL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 NO 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 


COL 3 

1038 

53 

50 

51 

13/16 

50 

132 

123 

5/8 X16 3/8 

0 

5110 

1311 


5210 

1128 

53 

50 

51 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 3/8 

0 

1511 

5210 


1411 

1213 

53 

50 

51 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 3/8 

0 

5210 

1411 


5210 

130B 

53 

50 

51 

13/16 

36 

123 

123 

1/2 XL6 3/8 

0 

1411 

5210 


1411 

: 

139B 

53 

50 

51 

13/16 

36 

123 

124 

5/8 X16 3/8 

0 

5210 

1411 


5210 

1483 

53 

50 

51 

13/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 3/8 

0 

1411 

5210 


1511 

157B 

53 

50 

51 

13/16 

55 

123 

132 

5/8 X16 3/8 

0 

5210 

1311 


5110 

• 















4-B1-221 


















WORTHINGTON, SKILLING, KELLc u JACKSON 


PROJECT TH£ ivORLD 

TRADE C 

ENT Eft 


| TiTLE 

ex: 





COLUMN 

1 


















PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE EY1 

FY2 

csu 

csu 

203B 

33 

50 

300 

127 35 

85 

491 

491 

2 12B 

53 

50 

300 

129 70 

70 

491 

491 

22 IB 

53 

50 

300 

134 55 

55 

442 

44 2 

230S 

53 

50 

300 

132 55 

55 

431 

431 

239B 

53 

50 

300 

133 60 

60 

441 

442 

2485 

53 

50 

300 

130 70 

70 

491 

491 

257B 

53 

50 

300 

126 80 

80 

491 

491 





SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

203B 

53 

50 

53 

13/16 

65 

132 

123 

2125 

53 

50 

53 

13/16 

50 

123 

123 

22 IB 

53 

50 

53 

13/16 

36 

122 

122 

1 2306 

53 

50 

53 

13/16 

36 

122 

122 

239B 

53 

50 

53 

13/16 

42 

122 

122 

2486 

53 

50 

S3 

13/16 

50 

12 3 

123 

2575 

53 

50 

53 

L3/L6 

70 

123 

131 





SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

203B 

53 

50 

52 

13/16 

65 

132 

123 

2125 

53 

50 

52 

13/16 

50 

123 

123 

22 IB 

53 

50 

52 

13/16 

42 

122 

122 

230B 

53 

50 

52 

13/16 

36 

122 

122 

l 239B 

\ 248B 

53 

50 

52 

13/16 

42 

122 

122 

53 

50 

52 

13/16 

50 

123 

123 

257B 

53 

50 

52 

13/16 

70 

123 

131 





SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLGQR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

203B 

53 

50 

51 

13/16 

65 

132 

123 

2125 

53 

50 

51 

13/16 

45 

123 

123 

2215 

53 

50 

51 

13/16 

36 

122 

122 

230B 

53 

50 

51 

13/16 

36 

122 

122 

2398 

53 

50 

51 

13/16 

42 

122 

122 

248B 

53 

50 

51 

13/16 

46 

123 

123 

257B 

53 

50 

51 

13/16 

70 

123 

132 


Civil 8c Structural Engineers 


ft IO.R WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


COLUMN 2 COLUMN 3 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

128 

75 

75 

491 

49 1 

128 

75 

75 

491 

491 

129 

65 

65 

491 

491 

130 

65 

65 

491 

491 

133 

55 

55 

4 41 

44 2 

133 

55 

55 

441 

442 

132 

55 

55 

431 

4 31 

132 

55 

55 

431 

431 

133 

60 

60 

441 

44 2 

134 

55 

55 

442 

442 

L29 

70 

70 

491 

491 

129 

75 

75 

491 

491 

128 

60 

80 

491 

491 

127 

90 

90 

491 

491 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

11/16X16 

5/16 

0 

1013 

5210 

5010 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 

5010 

5210 

5/16X14 

5/16 

0 

5210 

1111 

5210 

5/16X10 

5/16 

0 

1111 

5210 

1111 

5/16XL4 

5/16 

0 

5210 

1111 

5210 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 

5010 

5210 

5/8 X16 

5/16 

0 

5010 

5210 

1013 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

11/16X16 

3/8 

1/4 

1013 

5210 

5010 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 

5010 

5210 

5/16X14 

5/16 

0 

5210 

1111 

5210 

5/16X10 

5/16 

0 

1111 

5210 

1111 

5/16X14 

5/16 

0 

5210 

1111 

5210 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 

5010 

5210 

5/8 X16 

5/16 

0 

5010 

5210 

1013 


WE LDP 

iENTS 



SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

11/16X16 

3/8 

1/4 

1013 

5210 

5010 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

5010 

5210 

5/16X15 

5/16 

0 

5210 

1111 

5210 

5/16X10 

5/16 

0 

1111 

5210 

1111 

5/16X14 

5/16 

0 

521Q 

1111 

5210 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 

5010 

5210 

5/8 X16 

5/16 

0 

5010 

5210 

1013 




















WORTHINGTON. SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


Th£ WORLD TRADE CENTER 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATS 


6-21-67 


TVlSlONS 


COLUMN I 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PAN cL 
TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

303B 

53 

50 

300 

i 32 

75 

75 

491 

491 

133 

65 

65 

491 

49 2 

135 

60 

60 

492 

492 

312 B 

53 

50 

300 

141 

50 

50 

492 

492 

141 

50 

50 

492 

492 

141 

50 

50 

492 

492 

32 IB 

53 

50 

300 

141 

50 

50 

492 

492 

141 

46 

46 

492 

49 2 

141 

46 

46 

492 

492 

3308 

53 

50 

300 

142 

45 

45 

492 

492 

142 

45 

45 

49 2 

492 

142 

45 

45 

492 

492 

3398 

53 

50 

300 

143 

50 

50 

492 

492 

142 

50 

50 

492 

49 2 

L42 

50 

50 

492 

492 

3488 

53 

50 

300 

141 

55 

55 

492 

492 

141 

55 

55 

49 2 

492 

141 

55 

55 

492 

492 

357B 

53 

50 

300 

135 

60 

60 

492 

492 

133 

70 

70 

491 

49 2 

132 

75 

75 

491 

681 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

i 

i 

2 J 
a i 
i 

'.r. i 
1 
!1 
1 
il 

NO 6 

1 

2 1 
G 1 

1 

-J 1 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

303B 

53 

50 

53 

13/16 

60 

131 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

1311 

5210 

3128 

53 

50 

53 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1511 

5210 

1411 

32 IB 

53 

50 

53 

13/16 

36 

123 

123 

1/2 X 16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 

330B 

53 

50 

53 

13/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

339B 

53 

50 

53 

13/16 

36 

123 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 

348B 

53 

50 

53 . 

13/16 

36 

124 

123 

6/8 X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1511 

357B 

53 

50 

53 

13/16 

60 

123 

132 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

1311 

5110 


SPANDREL PLATE 



WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

303B 

53 

50 

52 

13/16 

60 

132 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

1311 

52X0 

3I2B 

53 

50 

52 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

n 

1511 

5210 

1411 

32 IB 

63 

50 

52 

13/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/B 

0 

5210 

1411 

5210 

330B 

63 

50 

52 

13/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

3398 

63 

50 

52 

13/16 

36 

123 

123 

5/8 X16 

3/8 

f> 

5210 

1411 

5210 

348 B 

53 

50 

52 

13/16 

36 

124 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1511 

3578 

53 

50 

52 

13/16 

60 

123 

132 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

1311 

5110 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETA IL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

303B 

53 

50 

51 

13/16 

55 

132 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

1311 

5210 

312B 

53 

50 

51 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1511 

5210 

1411 

32 IB 

53 

50 

51 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 

330B 

53 

50 

51 

13/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

339B 

53 

50 

51 

13/16 

36 

123 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 

348B 

53 

50 

51 

13/16 

36 

124 

124 

5/8 XI6 

3/8 

0 

1411 

5210 

1511 

357B 

53 

50 

51 

13/16 

60 

123 

132 

5/8 X16 

3/8 

0 

5210 

1311 

5110 


4-B1-223 




















WORTHINGTON. SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6 — 21—6 7 


'^VISIONS 







COLUMN 

1 


COLUMN 2 


COLUMN 

3 




























™ ™ 









PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE FY1 

FY2 

CSU 

CSL 


403B 

53 

50 

300 

127 90 

90 

491 

491 

123 85 

85 

491 

49 1 

128 85 

35 

491 

491 


412 B 

53 

50 

300 

129 75 

7 5 

491 

491 

129 70 

70 

491 

491 

130 70 

70 

491 

491 


42 IB 

53 

50 

300 

134 60 

60 

442 

442 

133 60 

60 

441 

44 2 

133 60 

60 

441 

442 


430B 

53 

50 

300 

132 55 

55 

431 

431 

132 55 

55 

431 

431 

132 55 

55 

431 

431 


439B 

53 

50 

300 

133 50 

50 

441 

442 

133 50 

50 

4 41 

44 2 

134 50 

50 

442 

442 


44 8B 

53 

50 

300 

130 60 

60 

491 

491 

129 60 

60 

491 

491 

129 70 

70 

491 

491 


457B 

53 

50 

300 

128 75 

75 

491 

491 

128 75 

75 

491 

49 1 

127 85 

85 

491 

491 






SPANDREL 

PLATE 

WELOMENTS 

SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 


NO 6 

NU 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


4038 

53 

50 

53 

13/16 

70 

132 

123 

11/16X16 


5/16 

0 

1013 

5210 


5010 


4128 

53 

50 

53 

13/16 

55 

123 

123 

3/8 X16 


5/16 

0 

5210 

5010 


5210 


421B 

53 

50 

53 

13/16 

42 

122 

122 

5/16X14 


5/16 

0 

5210 

nu 


5210 


430B 

53 

50 

53 

13/16 

36 

122 

122 

5/16X11 


5/16 

0 

1111 

5210 


1111 


439B 

53 

50 

53 

13/16 

36 

122 

122 

5/16X15 


5/16 

0 

5210 

mi 


5210 


44 8B 

53 

50 

53 

13/16 

45 

123 

123 

3/8 X16 


5/16 

0 

5210 

5010 


5210 


457B 

53 

50 

53 

13/16 

65 

123 

132 

11/16X16 


5/16 

0 

5010 

5210 


1013 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

F LQOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO-5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


4033 

53 

50 

52 

13/16 

70 

132 

123 

11/16X16 


5/16 

0 

1013 

5210 


5010 


412 B 

53 

50 

52 

13/16 

55 

123 

123 

3/0 X16 


5/16 

0 

5210 

5010 


5210 


4218 

53 

50 

52 

13/16 

42 

122 

122 

5/16X14 


5/16 

0 

5210 

mi 


5210 


430B 

53 

50 

52 

13/16 

36 

122 

122 

5/16X11 


5/16 

0 

1111 

5210 


mi 


\ 4393 

53 

50 

52 

13/16 

36 

122 

122 

. 5/16XL5 


5/16 

0 

5210 

mi 


5210 


\ 448B 

53 

50 

52 

13/16 

46 

123 

123 

3/8 X16 


5/16 

0 

5210 

5010 


5210 


* 457B 

7 

53 

50 

52 

13/16 

65 

123 

132 

11/16X16 


5/16 

0 

5010 

5210 


1013 






SPANDREL 

PLATE 


VI E L DM E 

NTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


403B 

53 

50 

51 

13/16 

75 

132 

123 

11/16X16 


3/8 

1/4 

1013 

5210 


5010 


412B 

53 

50 

51 

13/16 

50 

123 

123 

3/8 X16 


5/16 

0 

5210 

5010 


5210 


4218 

53 

50 

51 

13/16 

42 

122 

122 

5/16X14 


5/16 

C 

5210 

mi 


5210 


430B 

53 

50 

51 

13/16 

42 

122 

122 

5/16X11 


5/16 

0 

1111 

5210 


mi 


4396 

53 

50 

51 

13/16 

36 

122 

122 

5/16X15 


5/16 

0 

5210 

mi 


5210 


448B 

53 

50 

51 

13/16 

42 

123 

123 

3/8 X 16 


5/16 

0 

5210 

5010 


5210 


457B 

53 

50 

51 

13/16 

65 

123 

132 

11/16X16 


5/16 

0 

5010 

5210 


1013 

















4-B1-224 























WORTHINGTON 


Civil 8c Structural 

Eng ineers 




PROJECT THE wQRLD 

TRADE i 

CENTER 

TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 





DATE 6-21-6 7 ! 

/''"’VISIONS 


PANEL 

CULUm iM 

1 


COLUMN 2 


COLUMN 

3 













PANEL NUMBER 

TYPE 

TYPE KYI FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 


20QB 53 51 

210 

134 75 75 

652 

682 

534 i;0 80 0 0 

131 

GO 80 

681 

681 


4006 53 51 

210 

134 60 80 

6 82 

6 82 

534 8 5 8 5 0 0 

131 

85 85 

681 

691 | 












X 1 




SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


4 

PANEL NUMBER 

FLOOR 

T 4 FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 NO 6 NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


200B 53 51 

53 

13/16 55 

132 

132 

3/4 X16 7/16 0 

1313 

5010 


5610 


4006 53 51 

53 

13/16 60 

132 

132 

3/4 X16 7/16 0 

1313 

5010 


5610 


r 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

imO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 

3 

2008 

53 

51 

52 

13/16 

55 

132 

132 

3/4 X16 

7/16 

0 

1313 

5010 

561 

.0 

400B 

53 

51 

52 

13/16 

60 

132 

132 

3/4 X16 

7/16 

0 

1313 

5010 

562 

>0 















'VISIONS 


WORTHINGTON 

, SKILLING, HELLE 

8: JACKSON 

Ci 

vil 

& Structural 

Engineers 





PROJECT TH£ WQRLD 

TRADE CE 

NT ER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 





DATE 

6-21-67 





COLUMN 

1 


COLUMN 2 


COLUMN 

3 








- 












PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE FY1 

FY2 

CSU 

CSL 


1098 

54 

51 

300 

139 53 

55 

492 

492 

140 50 

50 

492 

49 2 

141 50 

50 

492 

492 


1183 

54 

51 

300 

141 55 

55 

492 

4 92 

141 55 

55 

492 

492 

141 55 

55 

492 

492 


1273 

54 

51 

300 

141 55 

55 

492 

492 

141 55 

55 

492 

49 2 

141 55 

55 

492 

492 


133B 

54 

51 

300 

142 55 

55 

4 92 

492 

142 55 

55 

492 

492 

142 55 

55 

492 

492 


142 B 

54 

51 

300 

141 55 

55 

492 

492 

141 55 

55 

492 

49 2 

141 55 

55 

492 

492 


151B 

54 

51 

300 

141 55 

55 

492 

492 

140 55 

55 

49 2 

492 

139 55 

55 

492 

492 

X 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT 

DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

F IUUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

MU 5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 


COL 3 

. 

109B 

54 

51 

54 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 


5/16 

0 

5210 

1411 


5210 


118B 

54 

51 

54 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 


3/8 

0 

1411 

5210 


1411 


127B 

54 

51 

54 

13/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 


3/8 

0 

5110 

1411 


5210 


133B 

54 

51 

54 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 


3/8 

0 

5210 

1411 


5110 


142B 

54 

51 

54 

13/16 

42 

123 

123 

5/8 X16 


3/8 

0 

1411 

5210 


1411 


151B 

54 

51 

54 

13/16 

42 

123 

123 

9/16X16 


3/8 

0 

5210 

1411 


5210 






S PA in: DR EL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT 

DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

MO 5 


NO 6 

o 

COL 1 COL 2 


CGL 3 


109B 

54 

51 

53 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 


3/8 

0 

5210 

1411 


5210 


118B 

54 

C 1 

J X. 

53 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 


3/8 

0 

1411 

5210 


1411 


L27B 

54 

51 

53 

13/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 


3/8 

0 • 

5110 

1411 


5210 


133B 

54 

51 

53 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 


3/8 

0 

5210 

1411 


5110 


142B 

54 

51 

53 

13/16 

36 

123 

124 

’ 5/8 X16 


3/8 

0 

1411 

5210 


1411 


i 151B 

1 

54 

51 

53 

13/16 

42 

124 

123 

5/8 X16 


3/8 

0 

5210 

1411 


5210 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT 

DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 


NO 6 

NO 7 

CDL 1 COL 2 


COL 3 


1098 

54 

51 

52 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 


3/8 

0 

5210 

1411 


5210 


118B 

54 

51 

52 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 


3/8 

0 

1411 

5210 


1411 


127B 

54 

51 

52 

13/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 


3/8 

0 

5110 

1411 


5210 


1338 

54 

51 

52 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 


3/8 

0 

5210 

1411 


5110 


1428 

54 

51 

52 

13/16 

42 

124 

124 

5/8 X16 


3/8 

0 

1411 

5210 


1411 


15 IB 

54 

51 

52 

13/16 

36 

124 

124 

5/6 X16 


3/8 

0 

5210 

1411 


5210 


















4—Bl-226 


















^'"'"VISIONS 


WORTHINGTON 

, SKILLING, HEUE 

& JACKSON 

Civil & Structural 

Engineers 




PROJECT TH£ W0RLD 

TRADE CENTER 


TITLE 

EXTERIOR U ALL PANEL SCHEDULE 





DATC 6-21-67 





COLUMN 

1 


COLUMN 2 


COLUMN 

3 

















PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FYi 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 F Y2 CSU 

CSL 

TYPE FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

2098 

54 

51 

300 

L28 70 

70 

491 

491 

128 70 

70 491 

49 1 

128 70 

70 

491 

491 

2183 

54 

51 

300 

134 55 

55 

441 

492 

134 55 

55 441 

442 

134 55 

55 

441 

442 

2278 

54 

51 

300 

132 50 

50 

431 

441 

132 50 

50 431 

431 

132 50 

50 

431 

431 

2333 

54 

51 

300 

132 55 

55 

431 

431 

132 55 

55 431 

431 

132 55 

55 

431 

431 

242 B 

54 

51 

300 

134 ' 60 

60 

441 

442 

134 60 

60 441 

44 2 

134 60 

60 

441 

442 

251B 

54 

51 

300 

128 75 

75 

491 

491 

128 75 

75 491 

491 

128 75 

75 

491 

491 

V 





SPANDR EL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

r LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

HO 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 


COL 3 

209B 

54 

51 

54 

13/16 

50 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5010 

5210 


1212 

218B 

54 

51 

54 

13/16 

42 

123 

122 

5/16X16 

5/16 

0 

1611 

5210 


1111 

227B 

54 

51 

54 

13/16 

36 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

5110 

1111 


5210 

2 33B 

54 

51 

54 

13/16 

36 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

5210 

mi 


5110 

2428 

54 

51 

54 

13/16 

42 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1111 

5210 


1611 

25 IB 

54 

51 

54 

13/16 

50 

123 

123 

1/2 X 16 

1/4 

0 

1212 

5210 


5010 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT 

0ETA1L 


panel 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 


COL 3 

2G9B 

54 

51 

53 

13/16 

50 

123 

12 3 

9/16X16 

5/16 

0 

5010 

5210 


1212 

2188 

54 

5 1 

53 

13/16 

42 

123 

122 

5/16X16 

5/16 

0 

1611 

5210 


ini 

2278 

54 

51 

53 

13/16 

36 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

5110 

1111 


5210 

233B 

54 

51 

53 

13/16 

42 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

5210 

1111 


5110 

\ 242B 

54 

51 

53 

13/16 

42 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1111 

5210 


1611 

] 25 IB 

54 

51 

53 

13/16 

50 

123 

123 

1/2 X16 

1/4 

0 

1212 

5210 


5010 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT 

DETAIL 


PANEL 

number 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 


COL 3 1 

2098 

54 

51 

52 

13/16 

50 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5010 

5210 


1212 

2 IBB 

54 

SI 

52 

13/16 

36 

123 

122 

3/8 X16 

5/16 

0 

1611. 

5210 


1111 

227B 

54 

51 

52 

13/16 

36 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

5110 

1111 


5210 

233B 

54 

51 

52 

13/16 

42 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

5210 

un 


5110 

242B 

54 

51 

52 

13/16 

42 

122 

.123 

5/16X15 

5/16 

0 

mi 

5210 


1611 

2 5 IB 

54 

51 

52 

13/16 

50 

123 

123 

1/2 XI6 

5/16 

0 

1212 

5210 


5010 
















4-81-227 


















WORTHINGTON, SKILLING, 



Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


the world trade center 


T,TLE EXTERIOR HALL PANEL SCHEDULE 



COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 





PANEL 



— 


— 


— 





—-- 



—— 

PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

r Y2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

309B 

54 

51 

3C0 

139 

55 

55 

492 

492 

140 

55 

55 

492 

49 2 

141 

50 

50 

492 

492 

3186 

54 

51 

300 

141 

50 

50 

492 

492 

141 

50 

50 

492 

492 

141 

50 

50 

492 

492 

3276 

54 

51 

300 

141 

45 

45 

492 

492 

141 

45 

45 

492 

49 2 

141 

45 

45 

492 

492 

3336 

54 

51 

300 

142 

45 

45 

492 

492 

142 

46 

46 

492 

492 

142 

46 

46 

492 

492 

3426 

54 

51 

300 

141 

50 

50 

492 

492 

141 

50 

50 

492 

49 2 

141 

55 

55 

492 

492 

3513 

54 

51 

300 

141 

55 

55 

492 

4 92 

140 

55 

55 

492 

4 92 

139 

55 

55 

492 

492 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

309B 

54 

51 

54 

13/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

3188 

54 

51 

54 

13/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

32 7B 

54 

51 

54 

13/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

5110 

1411 

5210 

333B 

54 

51 

54 

13/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5110 

342B 

54 

51 

54 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

35 IB 

54 

51 

54 

13/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 


6-21-67 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3098 

54 

51 

53 

13/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

3186 

54 

51 

53 

13/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

327B 

54 

51 

53 

13/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

5110 

1411 

5210 

333B 

54 

51 

53 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5110 

3426 

54 

51 

53 

13/16 

36 

123 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

351B 

54 

51 

53 

13/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

309B 

54 

51 

52 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

5/L6 

0 

5210 

1411 

5210 

318B 

54 

51 

52 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

327B 

54 

51 

52 

13/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

5110 

1411 

5210 

333B 

54 

51 

52 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5110 

342B 

54 

51 

52 

13/16 

36 

123 

124 

5/8 X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

351B 

54 

51 

52 

13/16 

42 

124 

123 

5/6 X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 


A—81-228 

























WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


6-21-67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 





PANEL 



— 


— 

— 

— 

— 


— 


- - 

——— 

——— 

——— 

PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

409B 

54 

51 

300 

128 

75 

75 

491 

491 

128 

75 

75 

491 

49 1 

128 

75 

75 

491 

491 

418B 

54 

51 

300 

134 

60 

60 

441 

442 

134 

60 

60 

441 

442 

134 

60 

60 

441 

442 

427B 

54 

51 

300 

132 

55 

55 

431 

■ 431 

132 

55 

55 

431 

43 1 

132 

55 

55 

431 

431 

4335 

54 

51 

300 

132 

55 

55 

431 

431 

132 

50 

50 

431 

431 

132 

50 

50 

441 

441 

4428 

54 

51 

300 

134 

50 

50 

441 

442 

134 

50 

50 

441 

44 2 

134 

50 

50 

441 

492 

4515 

54 

51 

300 

128 

70 

70 

491 

491 

128 

70 

70 

491 

491 

128 

70 

70 

491 

491 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 


NO 5 

NU 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4093 

54 

51 

54 

13/16 

55 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5010 

5210 

1212 

418B 

54 

51 

54 

13/16 

42 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1611 

5210 

1111 

42 7B 

54 

51 

54 

13/16 

42 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

5110 

11X1 

5210 

4338 

54 

51 

54 

13/16 

36 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

5210 

mi 

5110 

442B 

54 

51 

54 

13/16 

36 

122 

123 

3/8 Xlfe 

5/16 

0 

1111 

5210 

1611 

451B 

54 

51 

54 

13/16 

46 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

1212 

5210 

5010 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

number 

F LOOR 

T 4 

PY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

CDL 1 

COL 2 

COL 3 

409B 

54 

51 

53 

13/16 

55 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 ' 

5010 

5210 

" 1212 

418B 

54 

51 

53 

• 13/16 

42 

123 

122 

5/16X16 

5/16 

0 

1611 

5210 

nu 

42 76 

54 

51 

53 

13/16 

42 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

5110 

mi 

5210 

433B 

54 

51 

53 

13/16 

36 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

5210 

1111 

5110 

4428 

54 

51 

53 

13/16 

36 

122 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

mi 

5210 

1611 

45 IB 

54 

51 

53 

13/16 

46 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

1212 

5210 

5010 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

number 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL l 

COL 2 

COL 3 

409B 

54 

51 

52 

13/16 

55 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5010 

5210 

1212 

4186 

54 

51 

52 

13/16 

• 42 

123 

122 

5/16X16 

5/16 

0 

1611 

5210 

nn 

4273 

54 

51 

52 

13/16 

42 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

5110 

mi 

5210 

4338 

54 

51 

52 

13/16 

36 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

5210 

i m 

5110 

4428 

54 

51 

52 

13/16 

36 

122 

123 

3/8 XI6 

5/16 

0 

mi 

5210 

1611 

451B 

54 

51 

52 

13/16 

46 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

1212 

5210 

5010 


4-B1-229 





















WORTHl 

NGTON. SKILLING, HELLE 

& JACKSON 

Civil & Structural Engineers 


r 

PnOJECT THE 

WORLD TRADE CENTER 


TITLE EXTERIOR 

WALL PANEL SCHEDULE * ' 

DATE 

6-21-67 * 



PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL NUMBER 

TYPE 

FY1 FY2 

C$U 

CSL 

TYPE 

FY1 EY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

100B 54 52 

210 

131 

75 75 

681 

681 

534 

75 75 

0 

0 

134 

70 70 

682 

682 

3Q0B 54 52 

210 

131 

80 30 

6 31 

681 

534 

80 80 

0 

0 

134 

75 75 

682 

682 


spandrel plate weldments seat detail 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

MO 6 


COL 1 

COL 2 

COL 3 

100B 

54 

52 

54 

13/16 

55 

132 

132 

11/16X16 

3/8 

0 

5410 

5010 

1313 

3008 

54 

52 

54 

13/16 

55 

131 

131 

11/16X16 

3/8 

0 

5410 

5010 

1313 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

100B 

54 

52 

53 

13/16 

55 

132 

132 

300B 

54 

52 

53 

13/16 

55 

131 

131 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3/4 X16 

3/8 

0 

5410 

5010 

1313 

11/16X16 

3/6. 

0 

5410 

5010 

1313 

















WORTHINGTON 


G, HELLE 

£ J A 

CKSON 

PROJECT — 

THE WORLD 

TRADE CEN 

TER 


TITLE 

EXT 2 





COLUMN 

1 





PANEL 












PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

1066 

55 

52 

300 

136 55 

55 

492 

492 

1156 

55 

52 

300 

141 55 

55 

492 

492 

124B 

55 

52 

300 

141 55 

55 

492 

492 

136B 

55 

52 

300 

141 55 

55 

492 

4 92 

1456 

55 

52 

300 

141 55 

55 

492 

492 

154B 

55 

52 

300 

138 55 

55 

492 

4 92 





SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

106B 

55 

52 

55 

13/16 

42 

123 

123 

115 B 

55 

52 

55 

13/16 

36 

123 

123 

1248 

55 

52 

55 

13/16 

36 

123 

123 

136B 

55 

52 

55 

13/16 

36 

123 

123 

1456 

55 

52 

55 

13/16 

42 

123 

123 

154B 

55 

52 

55 

13/16 

42 

123 

123 





SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

106B 

55 

52 

54 

13/16 

42 

123 

123 

115B 

55 

52.. 

54 

13/16 

36 

123 

123 

124B 

55 

52 

54 

13/16 

36 

123 

123 

1368 

55 

52 

54 

13/16 

36 

123 

123 

\ 145B 

55 

52 

54 

13/ i 6 

42 

123 

123 

\ 154B 

55 

52 

54 

13/16 

42 

1.23 

123 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

106B 

55 

52 

53 

13/16 

42 

123 

123 

1156 

55 

52 

53 

13/16 

36 

123 

123 

124B 

55 

52 

53 

13/16 

36 

123 

123 

136B 

55 

52 

53 

13/16 

42 

123 

123 

145B 

55 

52 

53 

13/16 

36 

124 

124 

154B 

55 

52 

53 

13/16 

42 

123 

123 


Civil & Structural Engineers 


DATE 


6-21-67 


RIOR HALL -PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

137 

55 

55 

4 92 

49 2 

141 

55 

58 

492 

492 

141 

55 

55 

492 

49 2 

141 

55 

55 

492 

4 92 

141 

55 

55 

492 

49 2 

137 

55 

55 

492 

492 


WELDMENTS 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

1/2 X16 

5/16 

0 

9/16X16 

3/8 

0 

1/2 X16 

3/8 

0 

9/16X16 

3/8 

0 

5/8 X16 

3/8 

0 

9/16X16 5/16 

WELDMENTS 

0 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

1/2 X16 

5/16 

0 

. 9/16X16 

3/8 

. 0 

1/2 XI6 

3/8 

0 

9/16X16 

3/8 

0 

5/8 X16 

3/6 

0 

9/16X16 

3/6 

0 


WELDMENTS 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

9/16X16 

5/16 

0 

9/16X16 

3/8 

0 

1/2 X16 

3/8 

0 

9/16X16 

3/8 

0 

5/8 XL6 

3/8 

0 

9/16X16 

3/8 

0 


COLUMN 3 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

138 . 

55 

55 

4 92 

492 

141 

55 

55 

492 

492 

141 

55 

55 

492 

492 

141 

55 

55 

492 

492 

141 

55 

55 

492 

492 

136 

55 

55 

492 

492 


SEAT DETAIL 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1311 

5110 

1411 

5110 

1411 

5110 

1411 

5110 

1411 

1411 

5110 

141,1 

5110 

1411 

5110 

1411 

5110 

1311 


SEAT DETAIL 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1311 

5110 

1411 

5110 

1411 

- 5110 

1411 

5110 

1411 

1411 

5110 

1411 

5110 

1411 

5110 

1411 

5110 

1311 


SEAT DETAIL 



COL 1 

COL 2 

COL 3 

1311 

5110 

1411 

5110 

1411 

5110 

1411 

5110 

1411 

141 1 

5110 

1411 

5110 

1411 

5110 

1411 

5110 

1311 


4-81-231 



















WORTHINGTON, SKILLING, H ELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-6 7 


/* “VISIONS 




PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL NUMBER 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

type 

FY1 

F Y2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

2066 55 

52 

300 

127 

7d 

75 

491 

491 

127 

7 5 

75 

491 

49 1 

128 

75 

75 

491 

491 

215B 55 

52 

300 

130 

65 

65 

491 

491 

132 

60 

60 

441 

491 

132 

55 

55 

441 

491 

224B 55 

52 

300 

132 

55 

55 

441 

441 

132 

50 

50 

441 

44 1 

132 

50 

50 

441 

441 

236B 55 

52 

300 

132 

55 

55 

431 

441 

132 

55 

5 5 

431 

4 41 

132 

55 

55 

441 

441 

245B 55 

52 

300 

132 

60 

60 

441 

441 

132 

65 

65 

441 

44 1 

130 

65 

65 

441 

491 

254B 55 

52 

300 

128 

ao 

80 

491 

491 

127 

80 

80 

491 

491 

127 

60 

80 

491 

491 


X 


r 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

! >o 

1 o 

i 2; 

j\n 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

206B 

55 

52 

55 

13/16 

50 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 

215B 

55 

52 

55 

13/16 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1212 

5510 

5110 

22 48 

55 

52 

55 

13/16 

36 

122 

122 

5/14X12 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

2368 

55 

52 

55 

13/16 

42 

.122 

122 

5/16X12 

5/ 16 

0 

1111 

5110 

1111 

245B 

55 

52 

55 

13/16 

45 

122 

123 

5/16X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

2 54B 

55 

52 

55 

13/16 

55 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


5EAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

206B 

55 

52 

54 

13/16 

50 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 

2 15B 

55 

52 

54 

13/16 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1212 

5510 

5110 

224B 

55 

52 

54 

13/16 

36 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

236B 

55 

52 

54 

13/16 

42 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

245B 

55 

52 

54 

13/16 

45 

122 

L23 

5/16X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

254B 

55 

52 

54 

13/16 

55 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 





SPANDREL 

PLATE 


WtLDMENTS 


SEAT OETAIL 



PANEL 

NUMBER 

F UOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

ND 5 

MO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

206B 

55 

52 

53 

13/16 

50 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 

215B 

55 

52 

53 

13/16 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1212 

5510 

5110 

224B 

55 

52 

53 

13/16 

36 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1111 

5110 

mi 

236B 

55 

52 

53 

13/16 

42 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

1111 

5110 

ini 

245B 

55 

52 

53 

13/16 

45 

122 

123 

5/16X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

254B 

55 

52 

53 

13/16 

55 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 


4-B1-232 



















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT TH£ 

•/OR LD 

Trade 

CENTER 



TITLE 

EXTtP 

PANEL 

NUMBER 

panel 

TYPE 

TYPE 

C uLUHN 

FY1 FY2 

1 

csu 

C$L 

306B 

55 

52 

300 

136 

60 

60 

492 

492 

315B 

55 

52 

300 

141 

50 

50 

l 92 

4 92 

324B 

55 

52 

300 

141 

46 

46 

4 92 

492 

336B 

55 

52 

300 

141 

50 

50 

4 92 

492 

345B 

55 

52 

300 

141 

55 

55 

492 

492 

354B 

55 

52 

300 

138 

60 

60 

492 

492 






SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 


FY4 

SCL 

SCR 

3066 

55 

52 

55 

13/16 

42 

123 

123 

315B 

55 

52 

55 

13/16 

36 

123 

123 

324B 

55 

52 

55 

13/16 

36 

123 

123 . 

3366 

55 

52 

55 

13/16 

36 

123- 

123 

345B 

55 

52 

55 

13/16 

36 

123 

123 

354B 

55 

52 

55 

13/16 

42 

123 

123 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

3068 

55 

52 

54 

13/16 

42 

123 

123 

315B 

55 

52 

54 

13/16 

36 

123 

123 

3246 

55 

52 

54 

13/16 

36 

123 

123 

3363 

55 

52 

54 

13/16 

36 

• 123 

123 

345B 

55 

52 

54 

13/16 

36 

123 

123 

354B 

55 

52 

54 

13/16 

42 

123 

123 






SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

306B 

55 

52 

53 ■ 

13/16 

42 

123 

123 

315B 

55 

52 

53 

13/16 

36 

123 

123 

324B 

55 

52 

53 

13/16 

36 

123 

123 

336B 

55 

52 

53 

13/16 

36 

123 

123 

3458 

55 

52 

53 

13/16 

36 

124 

124 

354B 

55 

52 

53 

13/16 

42 

123 

123 


Civil & Structural Engineers 


DATE 


:I0R WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


TYPE 

FY1 

FY 2 

CSU 

CSL 

137 

55 

55 

492 

49 2 

141 

50 

50 

492 

492 

141 

46 

46 

4 92 

49 2 

141 

50 

50 

492 

492 

141 

55 

55 

492 

49 2 

137 

60 

60 

492 

492 



COLUMN 

3 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

138 

55 

55 

492 

492 

141 

50 

50 

492 

492 

141 

45 

45 

492 

492 

141 

50 

50 

492 

492 

141 

55 

55 

492 

492 

136 

60 

60 

492 

492 


6-21-67 


X 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/2 X16 

5/16 

0 

1311 

5110 

1411 

1/2 X16 

3/8 

0 

5110 

1411 

5110 

1/2 X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1411 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1411 

9/16X16 

3/6 

0 

5110 

1411 

5110 

9/16X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1311 



WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/2 

X 16 

5/16 

0 

1311 

5110 

1411 

1/2 

X 16 

3/8- 

0 

5110 

• 1411 

.5110 

1/2 

X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1411 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1411 

9/16X16 • 

3/8 

0 

5110 

1411 

5110 

9/16X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1311 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

NO 5 

z 

c 

O' 

o 

z 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/2 X16 

5/16 

0 

1311 

5110 

1411 

1/2 X16 

3/8 

0 

5110 

1411 

5110 

1/2 X16 

3/8 

0 

14 L 1 

5110 

14U 

9/16X16 

3/3 

0 

1411 

5110 

1411 

5/8 X16 

3/3 

0 

5110 

1411 

5110 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1311 


4-61-233 



















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


the WORLD TRAD c center 


Z'*"’’Visions 


PANEL NUMBER 

4Q6B 55 52 

415B 55 52 

424B 55 52 

436B 55 52 

445B 55 52 

454B 55 52 


COLUMN 1 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

300 

127 

80 

ac 

491 

491 

127 

60 

RO 

491 

49 1 

128 

80 

80 

491 

491 

300 

130 

70 

70 

441 

491 

132 

65 

65 

441 

491 

132 

60 

60 

441 

491 

300 

132 

60 

60 

441 

441 

132 

55 

55 

431 

44 1 

132 

55 

55 

431 

441 

300 

132 

50 

50 

441 

441 

132 

50 

50 

441 

441 

132 

50 

50 

441 

441 

300 

132 

50 

50 

441 

491 

132 

55 

55 

441 

49 i 

130 

60 

60 

491 

491 

300 

128 

75 

75 

491 

491 

127 

75 

75 

491 

491 

127 

75 

75 

491 

491 


6—21-67 


S P Aim DR EL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL NUMBER 


406B 55 52 

4I5B 55 52 

4246 55 52 

4366 55 52 

445B 55 52 

4546 55 52 


FLOOR 


13/16 

13/16 

13/16 

13/16 

13/16 

L3/16 


55 123 123 

45 123 122 

42 122 122 

36 122 122 

42 123 123 

50 123 123 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 

5/16X16 

5/16 

0 

1212 

5510 

5110 

5/16X12 

5/16 

0 

1111 

5110 

mi 

5/16X13 

5/16 

0 

mi 

5110 

mi 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 



SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

MU 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

406B 

55 

52 

54 

13/16 

55 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 

415B 

55 

52 

54 

13/16 

45 

123 

122 

3/8 X16 

5/16 

0 

1212 

5510 

5110 

424B 

55 

52 

54 

13/16 

42 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

mi 

5110 

1111 

4368 

55 

52 

54 

13/16 

36 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

nil 

5110 

mi 

4456 

55 

52 

54 

13/16 

42 

123 

123 

3/e X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

454B 

55 

52 

54 

13/16 

50 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

m 

O 

£ 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4066 

55 

52 

53 

13/16 

55 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 

415B 

55 

52 

53 

13/16 

46 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1212 

5510 

5110 

42 4B 

55 

52 

53 

13/16 

42 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

mi 

5110 

1 U 1 

436B 

55 

52 

53 

13/16 

36 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

mi 

5110 

im 

44 5B 

55 

52 

53 

13/16 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

454B 

55 

52 

53 

13/16 

50 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 


4-B1-234 
















Civil & Structural Engineers 


DATE 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


the world trade center 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN I 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

PY1 

FY2 

CSU 

CSL 

2005 

55 

53 

210 

133 

75 

75 

681 

682 

533 

ao 

80 

0 

0 

131 

80 

80 

681 

681 

4006 

55 

53 

210 

133 

ao 

eo 

681 

682 

533 

85 

35 

0 

0 

131 

85 

85 

681 

681 


6-21-67 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

number 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SC L 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2006 

55 

53 

55 

13/16 

55 

132 

132 

3/4 X16 

3/6 

0 

1313 

5010 

5610 

4006 

55 

53 

55 

13/16 

60 

132 

131 

11/16X16 

3/6 

0 

1313 

5010 

5610 





spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

h- 

O 

z 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2006 

55 53 

54 

13/16 

55 

132 

132 

3/^ X16 

7/16 

0 

1313 

5010 

5610 

4006 

55 53 

54 

13/16 

60 

132 

132 

3/4 X16 

3/8 

0 

1313 

5010 

5610 
















^visions 


WORTHINGTON 

, SKILLING, H ELL E 

ot JACKSON 

Ci 

vi 1 & Structural 

Engineers 





PROJECT THE HQRLD 

TRADE CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 





DATK 6-21-67. 





£ 

JLUf-iN 

1 


COLUMN 2 


COLUMN 

3 



















PANEL 

NUi- 

BER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

C$L 

Type pyi fy2 csu 

CSL 

TYPE FY1 

FY2 

CSU 

CSL 


103B 

56 

53 

300 

130 75 

75 

491 

491 

132 60 

60 491 

4-9 1 

134 60 

60 

492 

492 


112B 

56 

53 

300 

140 50 

50 

492 

492 

140 55 

55 492 

4 92 

140 55 

55 

492 

492 


1213 

56 

53 

300 

140 56 

55 

492 

^92 

140 55 

55 492 

49 2 

140 55 

55 

492 

492 


130B 

56 

53 

300 

141 55 

55 

492 

492 

141 55 

55 492 

492 

141 55 

55 

492 

492 


139B 

56 

53 

300 

141 55 

55 

492 

492 

141 55 

55 492 

49 2 

141 55 

55 

492 

492 


148B 

56 

53 

300 

140 55 

55 

492 

492 

140 55 

55 492 

4 92 

140 55 

55 

492 

492 


157B 

56 

53 

300 

134 60 

60 

492 

492 

132 65 

65 491 

491 

130 75 

75 

491 

491 

X* 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


103B 

56 

53 

56 

11/16 

55 

131 

123 ' 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

1311 


5210 


112B 

56 

53 

56 

11/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

1511 

5210 


1411 


12 IB 

56 

53 

56 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

1411 


5210 


130B 

56 

53 . 

56 

11/16 

42 

123. 

123 

1/2 XL6 

3/b 

0 

1411 

5210 


1411 


139B 

56 

53 

56 

11/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

3/B 

0 

5210 

1411 


5210 


148B 

56 

53 

56 

11/16 

42 

123 

L23 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 


1511 


157B 

56 

53 

56 

11/16 

60 

123 

132 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

1311 


5110 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


• 

PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

MO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


1038 

56 

53 

55 

13/16 

55 

132 

123 

9/16X16 

3/B 

0 

5110 

1311 


5210 


112 B 

56 

53 

55 

L3/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

. 0 

1511 

5210 


1411 


1218 

56 

53 

55 

13/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

• 5/16 

0 

5210 

1411 


5210 


130B 

56 

53 

55 

13/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1411 

5210 


1411 


S 139B 

56 

53 

55 

13/16 . 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

1411 


5210 

• 

•l 1488 

56 

53 

55 

13/16 

36 

123 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

1411 

5210 


1511 

■ 

4 1576 

fl 

56 

53 

55 

13/16 

60 

123 

132 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

1311 


5110 


/ 




SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NU 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


103B 

56 

53 

54 

13/16 

’ 60 

132 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

1311 


5210 


112B 

56 

53 

54 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

1511 

5210 


1411 


121 B 

56 

53 

54 

13/16 

36 

123 . 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5210 

1411 


5210 


130B 

56 

53 

54 

13/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1411 

5210 


1411 


139B 

56 

53 

54 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/B 

0 

5210 

1411 


5210 


148B 

56 

53 

54 

13/16 

36 

123 

123 

5/8 X16 

3/B 

0 

1411 

5210 


1511 


1578 

56 

53 

54 

13/16 

60 

123 

132 

5/8 X16 

3/B 

0 

5210 

1311 


5110 

















4-B1-236 



















PANEL 

NUMBER 

PAN EL 
TYPE 

TYPE 

m 

FY2 

esu 

CS L 

203B 

56 

53 

300 

127 

05 

85 

491 

491 

2123 

56 

53 

300 

128 

70 

70 

4?1 

491 

2213 

56 

53 

300 

133 

5b 

55 

441 

442 

2308 

56 

53 

300 

132 

5 5 

55 

431 

431 

2393 

56 

53 

300 

132 

55 

55 

441 

441 

243B 

56 

53 

300 

129 

70 

70 

441 

491 

257B 

56 

53 

300 

127 

80 

80 

491 

491 






C Q A MOD Cl 
« ' « 111^1' L L 

P»l A T C 

r un i U. 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

2035 

56 

53 

56 

11/16 

70 

132 

123 

2128 

56 

53 

56 

11/16 

50 

123 

123 

2213 

56 

53 

56 

11/16 

42 

122 

122 

230B 

56 

53 

56 

11/16 

42 

122 

122 

239B 

56 

53 

56 

11/16 

42 

122 

122 

2486 

56 

53 

56 

n /16 

55 

123 

123 

257B 

56 

53 

56 

11/16 

70 

123 

131 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

T 4 FY4 

PLATE 

SCL 

SCR 

2038 

56 

53 

55 

13/16 

70 

132 

123 

2123 

56 

5 3 

55 

13/16 

46 

123 

123 

22 IB 

56 

53 

55 

13/16 

42 

122 

122 

2306 

56 

53 

55 

13/16 

36 

122 

122 

2396 

56 

53 

55 

13/16 

42 

122 

122 

2483 

56 

53 

55 

13/16 

50 

123 

123 

257B 

56 

53 

55 

13/16 

70 

123 

131 






SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

203B 

56 

53 

54 

13/16 

65 

132 

123 

212B 

56 

53 

54 

13/16 

46 

123 

123 

22 IB 

56 

53 

54 

13/16 

42 

122 

122 

2303 

56 

53 

54 

13/16 

36 

122 

122 

2399 

56 

53 

54 

13/16 

42 

122 

122 

248B 

56 

53 

54 

13/16 

50 

123 

123 

2 57B 

56 

53 

54 

13/16 

65 

123 

131 


Civil & Struciurai Engineers 


DATE 


"ERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 COLUMN 3 


TYPE 

PY1 

FY2 

esu 

CS L 

127 

80 

00 

491 

4V 1 

129 

70 

70 

491 

4 91 

132 

55 

55 

441 

44 1 

132 

55 

55 

431 

431 

132 

60 

60 

441 

44 1 

129 

75 

75 

441 

491 

127 

80 

80 

491 

49 1 


W c L DM ENTS 


TYPE 

FY1 

FY2 

esu 

CSL 

127 

80 

80 

491 

491 

129 

65 

65 

491 

491 

132 

55 

55 

441 

441 

132 

55 

55 

431 

431 

133 

60 

60 

441 

442 

128 

75 

75 

491 

491 

127 

90 

90 

491 

491 


SEAT DttAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

5/Q X16 

5/16 

C 

1013 

5210 

5010 

1/2 X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

5/16X13 

5/16 

0 

5210 

1111 

5210 

5/16X10 

5/16 

0 

1111 

5210 

UU 

5/16X13 

5/16 

0 

5210 

1111 

5210 

7/16X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

5/8 X16 

5/16 

0 

5010 

5210 

1013 

weldments 


SEAT OETAIL 


ng 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

11/16X16 

5/16 

0 

1013 

5210 

5010 

1/2 X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

5/16X14 

5/16 

0 

5210 

mi 

5210 

5/16X10 

5/16 

0 

mi 

5210 

1111 

5/16X13 

5/16 

0 

5210 

illl 

5210 

1/2 X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

5/8 X16 

5/16 

0 

5010 

5210 

1013 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

11/16X16 

5/16 

0 

1013 

5210 

5010 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

5010 

5210 

5/16X14 

5/16 

0 

5210 

illl 

5210 

5/16X10 

5/16 

0 

im 

5210 

1111 

5/16X13 

5/16 

0 

5210 

mi 

5210 

1/2 X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

5/8 X16 

5/16 

0 

5010 

5210 

1013 


6-21-67 


4-BI-237 






















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


Revisions 


COLUMN 1 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

3038 

56 

53 

300 

130 

75 

75 

491 

491 

132 

65 

65 

491 

49 1 

134 

60 

60 

492 

492 

3123 

56 

53 

300 

140 

50 

50 

492 

492 

140 

50 

50 

492 

492 

140 

50 

50 

492 

492 

3216 

56 

53 

300 

140 

50 

50 

492 

492 

140 

50 

50 

492 

^9 2 

140 

50 

50 

492 

492 

3308 

56 

53 

300 

141 

45 

^5 

492 

492 

141 

45 

45 

492 

492 

141 

45 

45 

492 

492 

339B 

56 

53 

300 

141 

50 

50 

492 

492 

141 

50 

50 

492 

49 2 

141 

50 

50 

492 

492 

348B 

56 

53 

300 

140 

55 

55 

492 

492 

140 

55 

55 

492 

492 

140 

55 

55 

492 

492 

357B 

56 

53 

300 

134 

65 

65 

492 

492 

132 

65 

65 

491 

49 1 

130 

80 

80 

491 

491 


DATE 


6-21-67 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

3036 
312B 
3216 
330B 
339B 
340B 
357B 


NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

56 

53 

56 

11/16 

60 

56 

53 

56 

11/16 

36 

56 

53 

56 

11/16 

3 6 

56 

53 

56 

11/16 

36 

56 

53 

56 

11/16 

42 

56 

53 

56 

11/16 

42 

56 

53 

56 

11/16 

60 



123 123 

123 123 

123 123 

123 131 


1/2 XI6 
1/2 Xi6 
1/2 X16 
7/16X16 
9/16X16 
9/16X16 
9/16X16 


WELDMENTS 


5/16 

5/16 

5/16 

3/6 

3/3 

3/3 

5/16 


SEAT DETAIL 


CUL 1 COL 2 COL 3 


5110 

1511 

5210 

1411 

5210 

1411 

5210 


1311 

5210 

1411 

5210 

1411 

5210 

1311 


5210 
141X 
5210 
1411 
5210 
1511 
5110 


SPAimQREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 





PANEL NUMBER FLOOR 


303B 
312B 
32 IB 
330B 
339B 
3406 
3578 


56 53 

56 53 

56 53 

56 53 

56 53 

56 53 

56 53 


PANEL 

NUMBER 

floor 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

303B 

56 

53 

55 

13/16 

60 

131 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

1311 

5210 

3126 

56 

53 

55 

13/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1511 

5210 

1411 

32 IB 

56 

53 

55 

13/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

330B 

56 

53 

55 

13/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

339B 

56 

53 

55 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 

348B 

56 

53 

55 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1511 

357B 

56 

53 

55 

13/16 

60 

123 

132 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

1311 

5110 


SPANDREL plate 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


74 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6' 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

13/16 

60 

131 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

1311 

5210 

13/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1511 

5210 

1411 

13/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

13/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5210 

13/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1511 

13/16 

65 

123 

132 

• 9/16X16 

3/6 

0 

5210 

1311 

5110 



4-B1-238 

















^VISIONS 


WORTHINGTON, SKILLING, KELLE & JACKSON 


PROJECT TF>r . ^ .-r - 


Civil & Structural Engineers 


the world trade center 


PANEL 


COLUMN 1 


cXiERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


:OLUKN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

type 

:-Y L 

PY2 

csu 

CSL 

TYPE 

r Y 1 

PY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

403e 

56 

53 

300 

127 

100 

ICO 

491 

491 

127 

0 5 

85 

491 

*9 1 

127 

85 

85 

491 

491 

4 12 B 

56 

53 

300 

128 

tfO 

30 

491 

491 

129 

75 

75 

441 

491. 

129 

70 

70 

441 

*91 

4218 

56 

53 

300 

133 

60 

60 

441 

2 

132 

60 

60 

441 

44 1 

132 

60 

60 

441 

441 

4308 

56 

53 

300 

132 

55 

5 5 

431 

431 

132 

55 

55 

431 

431 

132 

55 

55 

431 

431 

4398 

56 

53 

300 

132 

46 

46 

44 L 

441 

132 

50 

50 

441 

441 

133 

50 

50 

441 

442 

4488 

56 

53 

300 

129 

60 

60 

491 

491 

129 

65 

65 

491 

491 

128 

70 

70 

491 

491 

457B 

56 

53 

300 

127 

75 

75 

491 

491 

127 

oQ 

80 

491 

49 1 

127 

85 

85 

491 

491 


SPAimuREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 


SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403B 

56 

53 

56 

11/16 

75 

131 

123 

5/8 X16 

5/16 

0 

1013 

5210 

5010 

4128 

56 

53 

56 

11/16 

55 

123 

123 

1/2 X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

42 1B 

56 

53 

56 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

5210 

1111 

5210 

430B 

56 

53 

56 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X10 

5/16 

0 

1111 

5210 

1111 

439B 

56 

53 

56 

11/16 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

5210 

mi 

5210 

448B 

56 

53 

56 

11/16 

46 

123 

123 

1/2 X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

45?B 

56 

53 

56 

11/16 

65 

123 

131 

5/6 X16 

5/16 

0 

5010 

5210 

1013 


DATE 


6-21-67 


spandrel plate 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


taf. -wyr. Vo 5 






PANEL 


4038 

4128 

4218 

430B 

4398 

4488 

4578 


NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

56 

53 

55 

13/16 

75 

56 

53 

55 

13/16 

50 

56 

53 

55 

13/16 

42 

56 

53 

55 

13/16 

36 

56 

53 

55 

13/16 

36 

56 

53 

55 

13/16 

45 

56 

53 

55 

13/16 

70 


FY4 SCL SCR 


5/8 X16 
1/2 X16 
5/16X13 
5/16X10 
5/16X14 
1/2 X16 
5/8 X16 


NO 6 NO 7 


5/16 0 

1/4 0 

5/16 0 

5/16 0 

5/16 0 

1/4 0 

5/16 0 


COL 1 COL 2 COL 3 


1013 

5210 

5210 

1111 

5210 

5210 

5010 


5210 

5010 

1111 

5210 

1111 

5010 

5210 


5010 

5210 

5210 

1111 

5210 

5210 

1013 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NU 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403B 

56 

53 

54 

13/16 

70 

132 

123 

11/16X16 

5/16 

0 

1013 

5210 

5010 

412B 

56 

53 

54 

13/16 

50 

123 • 

123 

1/2 X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

42 1B 

56 

53 

54 

13/16 

42 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

5210 

mi 

5210 

430B 

56 

53 

54 

13/16 

36 

122 

122 

5/16X10 

5/16 

0 

mi 

5210 

ini 

439B 

56 

53 

54 

13/16 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

5210 

mi 

5210 

446B 

56 

53 

54 

13/16 

45 

123 

123 

1/2 X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

457B 

56 

53 

54 

13/16 

65 

123 

132 

11/16X16 

5/16 

0 

5010 

5210 

1013 


4-81-239 


















WORTHINGTON, SKILLING. HELLE a JACK50 


THE WORLD TRADE CENTER 


VISIONS 




Civil & Structural Engineers 


DATE 


6-21-67 


. I u R i 

J ALL P.'iA'EL 

SCHEDULE 






COLUMN 

2 


COLUMN 

3 


TYPE 

FY1 FY2 

CSU CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

533 
53 3 

SO SO 
b5 85 

0 0 

0 0 

133 

133 

75 75 

80 80 

681 

681 

682 

682 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

11/16X16 

3/8 

0 

5410 

5010 

1313 

5/8 X16 

3/8 

0 

5410 

5010 

1313 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


NO 5 

NU 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

11/16X16 

3/8 

0 

5410 

5010 

1313 

5/8 X 16 

3/8 

0 

5410 

5010 

1313 


















"TVISIONS 


WORTHINGTON 

. SKILLING. HELLE 

& JACKSON 

Civil & Structural 

Engineers 



PROJECT TH£ W0RL0 

TRADE CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 




DATE 6-21-67 





CULUMN 

1 


COLUMN 2 



COLUMN 3 







' 










PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FYl 

FY2 

C5U 

CSL 

TYPE FYl F Y2 CSU 

Cs L 

TYPE 

FYl 

FY2 CSU 

CSL 

109B 

57 

54 

200 

133 50 

50 

492 

492 

139 55 

55 492 

4V 2 

140 

55 

55 492 

492 

1180 

57 

54 

300 

140 55 

5 5 

4 92 

492 

140 55 

55 492 

492 

140 

55 

55 492 

492 

127B 

57 

54 

300 

140 55 

55 

492 ‘ 

492 

140 55 

55 492 

49 2 

140 

55 

55 492 

492 

133B 

57 

54 

300 

141 55 

55 

4 92 

492 

141 55 

55 492 

4 92 

141 

55 

55 492 

492 

142B 

57 

54 

300 

141 55 

55 

492 

492 

140 55 

55 492 

49 2 

140 

55 

55 492 

492 

15 IB 

57 

54 

300 

140 55 

55 

4 92 

492 

139 55 

55 492 

492 

138 

55 

55 492 

492 

x 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUM BE R 

P LOUR 

T 4 

FY4 

SCI 

SCR 

MO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1090 

57 

54 

57 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 


1411 

5210 

11 OB 

57 

54 

57 

11/16 

4 2 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1411 


5210 

1411 

1270 

57 

54 

57 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5110 


1411 

5210 

133B 

57 

54 

57 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5210 


1411 

5110 

142B 

57 

54 

57 

11/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 


5210 

1411 

151B 

57 

54 

57 

11/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5210 


1411 

5210 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUM8ER 

F LOGR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1Q9B 

57 

54 

56 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 


1411 

5210 

X IBB 

57 

54 

56 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1411 


5210 

1411 

127B 

57 

54 

56 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5110 


1411 

5210 

\ 133b 

57 

54 

56 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5210 


1411 

5110 

A 142B 

57 

54 

56 

11/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 


5210 

1411 

i 

57 

54 

56 

11/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 


14U 

5210 

S' 

/ 




SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

detail 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

X09B 

57 

54 

55 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5210 


1411 

5210 

1183 

57 

54 

55 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

1411 


5210 

1411 

127B 

57 

54 

55 

L3/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 


1411 

5210 

133B 

57 

54 

55 

13/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

5210 


1411 

5110 

142B 

57 

54 

55 

13/16 

42 

123 

123 

5/8 X16 

3/8 

0 

1411 


5210 

1411 

15 IB 

57 

54 

55 

13/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5210 


14U 

5210 















4-61-241 






















WORTHINGTON. SKILLING, HELLE « JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTE 


COLUMN 1 





PANEL 



-— 

-- 

— 

PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

209B 

57 

54 

300 

127 

73 

75 

491 

491 

218B 

57 

54 

300 

132 

53 

5 5 

441 

441 

227B 

57 

54 

300 

132 

33 

35 

431 

431 

233B 

57 

54 

300 

132 

p5 

35 

431 

431 

242B 

57 

54 

300 

132 

60 

60 

441 

441 

25 IB 

57 

54 

300 

123 

75 

75 

491 

491 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

MUM 

BER 

floor 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

209B 

57 

34 

57 

11/16 

50 

123 

123 

2165 

57 

54 

57 

11/16 

42 

122 

122 

2273 

57 

54 

57 

11/16 

36 

122 

122 

2338 

57 

54 

57 

11/16 

42 

122 

122 

242B 

57 

54 

57 

11/16 

42 

122 

122 

2513 

57 

54 

57 

11/16 

50 

123 

123 






SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

209B 

57 

54 

56 

11/16 

50 

123 

123 

218B 

57 

54 

56 

11/16 

42 

122 

122 

2273 

57 

54 

56 

11/16 

36 

122 

122 

2 333 

57 

54 

56 

11/16 

42 

122 

122 

242B 

57 

54 

56 

11/16 

42 

122 

122 

2 5 IB 

57 

54 

56 

11/16 

55 

123 

123 


PANEL 

NUMBER 

F LCD R 

SPANDREL 

T 4 F Y4 

PLATE 

SCL 

SCR 

209B 

57 

54 

55 

13/16 

50 

123 

123 

2180 

57 

54 

55 

13/16 

42 

123 

1 22 

2213 

57 

54 

55 

13/16 

36 

122 

122 

233B 

57 

54 

55 

13/16 

36 

122 

122 

2423 

57 

54 

55 

13/16. 

42 

122 

122 

2 5 IB 

57 

54 

55 

13/16 

55 

123 

123 


Civil & Structural Engineers 

I " “ DATE # ~ _ 

IOR WALL PANEL SCHEDULE 6-21-67 


COLUMN 2 COLUMN 3 


TYPE 

PY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

127 

75 

75 

491 

491 

128 

70 

70 

491 

491 

132 

55 

55 

441 

441 

132 

55 

55 

441 

441 

132 

DP 

55 

431 

431 

132 

55 

55 

431 

431 

132 

35 

55 

431 

431 

132 

55 

55 

431 

431 

132 

60 

60 

441 

44 1 

132 

60 

60 

441 

441 

127 

75 

75 

491 

491 

127 

75 

75 

491 

491 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/2 X16 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

5/16X14 

5/16 

0 

1611 

5210 

1111 

5/16X11 

5/16 

0 

51 LO 

mi 

5210 

5/16X10 

5/16 

0 

5210 

ini 

5110 

5/16X14 

5/16 

0 

1111 

5210 

1611 

1/2 X16 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/2 XI6 

5/16 

0 

5010 

5210 

1212 

5/16X15 

5/16 

0 

1611 

5210 

mi 

5/16X11 

5/16 

0 

5110 

mi 

5210 

5/16X11 

5/16 

0 

5210 

mi , 

5110 

5/16X14 

5/16 

0 

1111 

5210 

1611 

1/2 XJ.6 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


• WELOHENTS 


SEAT DETAIL 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/2 X16 

5/16 

0 

5010 

5210 

1212 

5/16X15 

5/16 

0 

1611 

5210 

mi 

5/16X11 

5/16 

0 

5110 

mi 

5210 

5/16X11 

5/16 

0 

5210 

ini 

5110 

5/16X15 

5/16 

0 

1111 

5210 

1611 

1/2 X16 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 



















WORTHINGTON, SKILLING, HELLS & JACKSON 


PROJECT THE WDRL0 

TRADE CENTER 


TITLE 

c XI 





COLUMN 

1 










PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FYI 

FY2 

esu 

CSL 

3096 

57 

54 

300 

138 55 

55 

492 

492 

318B 

57 

54 

300 

140 50 

50 

492 

492 

327B 

57 

54 

300 

140 45 

45 

492 

492 

3336 

57 

54 

300 

141 45 

45 

492 

492 

3426 

57 

54 

300 

141 50 

50 

492 

492 

3516 

57 

54 

300 

140 55 

55 

492 

492 





'spandrel 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

F LQOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

309S 

57 

54 

57 

11/16 

42 

123 

123 

3186 

57 

54 

57 

11/16 

36 

123 

123 

327B 

57 

54 

57 

11/16 

36 

123 

123 

333B 

57 

54 

57 

11/16 

36 

• L23 

123 

342B 

57 

54 

57 

11/16 

42 

123 

123 

35 IB 

57 

54 

57 

11/16 

42 

123 

123 





SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

309B 

57 

54 

56 

11/16 

42 

123 

123 

3186 

57 

54 

56 

11/16 

36 

123 

123 

327B 

57 

54 

56 

11/16 

36 • 

123 

123 

333B 

57 

54 

56 

11/16 

36 

123 

123 

\ 342B 

57 

54 

56 

11/16 

42 

123 

123 

\ 3515 

57, 

54 

56 

li/16 

42 

123 

123 

f 




SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

309B 

57 

54 

55 

13/16 

36 

123 

123 

318B 

57 

54 

55 

13/16 

36 

123 

123 

327B 

57. 

54 

55 

13/16 

36 

123 

123 

333B 

57 

54- 

55 

13/16 

36 

123 

123 

342B 

57 

54 

55 

13/16 

36 

123 

123 

35 IB 

57 

54 

55 

13/16 

42 

123 

123 


Civil & Structural Engineers 


1ICR Vi ALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN c 




| DATE 

6-21-67 


COLUMN 3 


TYPE 

fyi 

FY2 

esu 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

esu 

CSL 

139 

55 

55 

492 

49 2 

140 

55 

55 

492 

492 

140 


30 

492 

492 

140 

50 

50 

492 

492 

140 

45 

45 

492 

49 2 

140 

46 

45 

492 

492 

141 

46 

46 

492 

4 92 

141 

46 

46 

492 

492 

140 

55 

55 

492 

49 2 

140 

55 

55 

492 

492 

139 

55 

55 

492 

4 92 

138 

55 

55 

492 

492 


\s 

A 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 

ND 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/2 X16 

5/16 

0 

52X0 

1411 

5210 

1/2 X16 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

7/16X16 

5/16 

0 

5110 

1411 

5210 

1/2 X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5110 

9/16X16 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

9/16X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 


WELDMENTS 



SEAT OETAIL 


NO 5 

o 

•Z 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

1/2 X16 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

7/16X16 

5/16 

0 

5110 

1411 

5210 

1/2 X 16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5110 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

9/16X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

1/2 X16 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

7/16X16 

5/16 

0 

5110 

1411 

5210 

1/2 X16 

3/8 

0 

5210 

1411 

5110 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5210 

1411 

9/16X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 


4-61 -2 A3 

















WORTHINGTON. SKILLING. HELLE & JACKSON 


PROJECT __ -- 


Civil & Structural Engineers 


the world trade center 



COLUMN 1 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY 2 

CSU 

CSL 

57 

54 

300 

127 

vG 

80 

491 

491 

127 

60 

30 

491 

49 1 

128 

80 

80 

491 

491 

57 

54 

300 

132 

60 

60 

441 

44 1 

132 

60 

60 

441 

441 

132 

60 

60 

441 

441 

57 

54 

300 

132 

55 

55 

431 

431 

132 

55 

55 

431 

431 

132 

55 

55 

431 

431 

57 

54 

300 

132 

55 

55 

431 

431 

132 

55 

55 

431 

431 

132 

50 

30 

431 

441 

57 

54 

300 

132 

50 

50 

441 

44 L 

132 

50 

50 

441 

441 

132 

50 

50 

441 

441 

57 

54 

300 

123 

70 

70 

491 

491 

127 

70 

70 

491 

491 

127 

70 

70 

491 

491 






SPANDREL 

PLATE 


weldments 


SEAT DETAIL 

PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

409B 

57 

54 

57 

11/16 

55 

123 

123 

1/2 X16 

1/4 

0 

' 5010 

5210 

1212 

418B 

57 

54 

57 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

1611 

5210 

1111 

427B 

57 

54 

57 

11/16 

42 

122 

L22 

5/16X10 

5/16 

0 

5110 

1111 

5210 

433B 

57 

54 

57 

11/16 

36 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

5210 

1111 

5110 

442 B 

57 

54 

57 

11/16 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1111 

5210 

1611 

451B 

57 

54 

57 

11/16 

50 

123. 

123 

1/2 X16 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


6-21-67 



SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL L 

COL 2 

COL 3 

4093 

57 

54 

56 

11/16 

55 

123 

123 

1/2 X16 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

418B 

57 

54 

56 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

1611 

5210 

1111 

4278 

57 

54 

• 56 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X10 

5/16 

0 

5110 

1111 

5210 

433B 

57 

54 

56 

11/16 

36 

222 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

5210 

1111 

5110 

442 8 

57 

54 

56 

11/16 

36 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1111 

5210 

1611 

4518 

57 

54 

56 

11/16 

50 

123 

123 

1/2 X16 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F L0OR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

409B 

57 

54 

55 

13/16 

55 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5010 

5210 

1212 

418B 

57 

54 

55 

13/16 

42 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1611 

5210 

Ull 

427B 

57 

54 

55 

13/16 

36 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

5110 

1111 

5210 

433B 

57 

54 

55 

13/16 

36 

122 

122 

5/L6X12 

5/16 

0 

5210 

1111 

5110 

442B 

57 

54 

55 

13/16 

36 

122 

123 

5/16X15 

5/16 

0 

1111 

5210 

1611 

45 IB 

57 

54 

55 

13/16 

50 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1212 

5210 

5010 


4-B1-244 
















Civil Si Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING. HELLE ci JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


T,TLE EXTERIOR VJALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


C 0 L U n im 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

i-Yi 

FY 2 

csu 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

200B 57 55 

210 

132 

75 

75 

681 

681 

532 

85 

85 

0 

0 

130 

85 

85 

681 

681 

400B 57 55 

210 

132 

8 0 

BO 

681 

681 

532 

90 

90 

0 

0 

130 

90 

90 

681 

681 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NfJ 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2008 

57 

55 

57 

11/16 

60 

131 

131 

11/16X16 

3/8 

0 

1313 

5010 

5610 

4008 

S7 

55 

57 

11/16 

60 

131 

131 

11/16X16 

3/8 

0 

1313 

5010 

5610 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 




SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

TC 

FY4 

SCL 

SCR 

NO- 5 

NO 6 

NO 7 

COL 

1 

COL 2 

COL 3 

200 B 

57 55 

56 

11/16 

55 

132 

132 

11/16X16 

3/8 

0 

131 

.3 

5010 

5610 

4008 

57 55 

56 

11/16 

60 

131 

131 

11/16X16 

3/8 

0 

131 

.3 

5010 

5610 










WORTHINGTON, 

SKILL 

m 

01 


cxso 

■ 


Civil 8c Structural 

Engineers 







PROJECT THE , 

tDRLD T 

RACE C 

ENTER ' 




EXiERIOR !• 

•ALL PANEL 

SCHEDULE 






DATE 

6-21-67 

^--evisiONs 




PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 





PANEL 

NUMBER 

TYPE 

FY1 

F Y2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

PYl 

FY2 

CSU 

CSL 




106B 

58 

55 

300 

135 

55 

55 

492 

492 

136 

55 55 

492 

49 2 

137 

55 

55 

492 

492 




1156 

58 

55 

300 

139 

55 

55 

992 

4 92 

139 

55 55 

492 

4 92 

139 

55 

55 

492 

492 




124B 

58 

55 

300 

139 

55 

55 

492 

492 

139 

55 55 

492 

49 2 

139 

55 

55 

492 

492 




1366 

58 

55 

300 

141 

55 

55 

492 

492 

141 

55 55 

492 

4 92 

141 

55 

55 

492 

492 




145B 

58 

55 

300 

139 

55 

55 

492 

492 

139 

55 55 

492 

49 2 

139 

55 

55 

492 

492 




154B 

58 

55 

300 

137 

55 

55 

492 

492 

136 

55 5 5 

492 

492 

135 

55 

55 

492 

492 




f 



( 


X 


spandREl plaiE 


WbLuntix I :> 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 




NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1063 

58 55 

58 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1311 

5110 

1411 

115 B 

58 55 

58 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

124B 

58 55 

53 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

136B 

58 55 

58 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1411 

145B 

58 55 

58 

11/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

154B 

58 55 

58 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1311 


PANEL 

NUMBER 

floor 

SPAjnDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

106B 

58 

55 

57 

11/16 

*2 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1311 

5110 

1411 

115B 

58 

55 

57 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

124B 

58 

55 

57 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

136B 

•58 

55 

57 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1411 

145B 

58 

55 

57 

11/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

5110 

1411 

5110 

154B 

58 

55 

57 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1311 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

£ 

o 

NO 6 

r ‘ 

§ 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

106B 

58 

55 

56 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1311 

5110 

1411 

1158 

58 

55 

56 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

124B 

58 

55 

56 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

136B 

58 

55 

56 

11/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1411 

145B 

56 

55 

56 

11/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

3/8 

• 0 

5110 

1411 

5110 

1549 

58 

55 

56 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

14U 

5110 

1311 


4-81-246 




















WORTHINGTON. SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


project 


the world trade center 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 




PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL NUMBER 

TYPE 

FY1 

f Y2 

CSU 

CSL 

TYPF 

FYl 

F Y2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

206b 50 

55 

300 

L 27 

76 

7 4 

49 1 

t\ ‘H 

127 

75 

74 

4 V I 

*9 1 

127 

75 

75 

491 

491 

2153 58 

55 

300 

129 

6 5 

6 5 

'*/»» 

4 01 

131 

t»0 

60 

44] 

441 

} 32 

60 

60 

441 

441 

224B 50 

65 

300 

131 

65 

5 5 

441 

4 41 

131 

?6 

53 

43 L 

44 1 

131 

6 5 

55 

43 i 

441 

236B 58 

55 

300 

131 

60 

6 0 

431 

431 

131 

60 

60 

431 

4 31 

131 

60 

60 

431 

441 

2456 58 

55 

300 

132 

60 

60 

441 

*41 

131 

65 

65 

441 

441 

129 

70 

70 

441 

441 

2548 58 

55 

300 

127 

80 

80 

491 

491 

127 

80 

80 

491 

491 

127 

80 

80 

491 

491 


X 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NOM B E R 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2060 

58 

55 

5G 

11/16 

55 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 

215Q 

58 

55 

58 

11/16 

42 

123 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1212 

5510 

5110 

224B 

58 

55 

58 

11/16 

36 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

236B 

58 

55 

58 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

245B 

58 

55 

58 

11/16 

45 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

254B 

58 

55 

58 

11/16 

55 

123 

123 

1/2 X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT OETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

CQL 2 

COL 3 

206B 

58 

55 

57 

11/16 

55 

123 

123 

1/2 XI6 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 

2153 

58 

55 

57 

11/16 

42 

123 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1212 

5510 

5110 

224B 

58 

55 

57 

11/16 

36 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

nu 

5110 

mi 

2368 

58 

55 

57 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

mi 

5110 

nu 

245B 

58 

55 

57 

11/16 

45 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

2 54B 

58 

55 

57 

11/16 

55 

123 

123 

1/2 X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

a 

2 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

CQL 3 

2068 

58 

55 

56 

11/16 

50 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 

2158 

58 

55 

56 

11/16 

45 

123 

122 

5/16X16 

5/16 

0 

1212 

5510 

5110 

224B 

58 

55 

56 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

1111 

5110 

mi 

236B 

58 

55 

56 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

mi 

5110 

mi 

245B 

58 

55 

56 

11/16 

46 

122 

123 

5/16X15 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

254B 

58 

55 

56 

11/16 

55 

123 

123 

1/2 X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 



















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE 2: JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


TH£ WORLD TRADE CENTER 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


6-21-67 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

PY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

3063 

58 

55 

300 

135 

55 

55 

492 

492 

136 

55 

55 

492 

49 2 

137 

55 

55 

492 

492 

3 15B 

58 

55 

300 

139 

50 

50 

4 92 

492 

139 

50 

50 

49 2 

492 

139 

50 

50 

492 

492 

3243 

58 

55 

300 

139 

50 

50 

492 

492 

139 

46 

46 

492 

49 2 

139 

46 

46 

492 

492 

3368 

58 

55 

300 

141 

50 

50 

4 92 

492 

141 

50 

50 

492 

492 

141 

50 

50 

492 

492 

345B 

58 

55 

300 

139 

55 

55 

492 

^92 

139 

55 

55 

492 

49 2 

139 

55 

55 

492 

492 

3548 

58 

55 

300 

137 

60 

60 

492 

492 

136 

60 

60 

49 2 

492 

135 

60 

60 

492 

492 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


panel 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

306B 

58 

55 

53 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1311 

5110 

1411 

3 15B 

58 

55 

58 

11/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

14U 

5110 

3248 

58 

55 

58 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

336B 

58 

55 

58 

11/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

1411 

345B 

58 

55 

58 

11/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

354B 

58 

55 

58 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1311 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

306B 

58 

55 

57 

11/,16 

42 

123 

123 

7/16X16 . 

5/16 

0 

1311 

5110 

1411 

3158 

58 

55 

57 

11/16 

36 

123 

123 

i/2 X16 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

324B 

58 

55 

57 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

3368 

58 

55 

57 

11/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

1411 

5110 

14H 

3458 

58 

55 

57 

11/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

3 54B 

58 

55 

57 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1311 


SPANDREL PLAT c 


wELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

MO 5 

NO 6 

MO 7 

COL 1 

COL 2 

306B 

58 

55. 

56 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1311 

5110 

315B 

58 

55 

56 

11/16 

36 

123 

123. 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

1411 

324B 

5 Q 

55 

56 

11/16 

36 

123 

L23 

7/16X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

336B 

58 

55 

56 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

3/8 

0 

14L1 

5110 

345B 

58 

55 

56 

11/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

1411 

354B 

58 

55 

56 

il/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1411 

5110 



















WORTHINGTON, SKILLING, HELLS £ JACKSON 


PROJECT 

E 

\ ! DR ld 

TRADE CS* 

•:T ER 



TITLE 

D v, 

i A 






Cl 

JLUi'sN 

1 





PANEL 




-- 

— 

PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FYi 

FY 2 

csu 

CSL 

406B 

58 

55 

3Q0 

127 

85 

85 

491 

491 

4156 

58 

55 

300 

129 

70 

70 

441 

441 

424B 

58 

55 

300 

131 

60 

60 

431 

441 

436B 

58 

55 

300 

131 

50 

50 

431 

441 

445B 

58 

55 

300 

132 

55 

55 

441 

441 

4 54B 

58 

55 

300 

127 

75 

75 

491 

491 


SPANDREL plate 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

406B 

58 

55 

58 

11/16 

55 

123 

123 

4156 

58 

55 

58 

11/16 

45 

123 

122 

424B 

58 

55 

58 

11/16 

42 

122 

122 

436B 

58 

55 

58 

11/16 

36 

122 

122 

445B 

58 

55 

58 

11/16 

42 

122 

123 

4546 

58 

55 

58 

11/16 

50 

123 

123 


spandrel plate 


PANEL 

NUMBER 

F LOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

406B 

58 

55 

57 

11/16 

60 

123 

123 

. 415B 

58 

55 

57 

11/16 

46 

123 

122 

424B 

58 

55 

57 

11/16 

42 

122 

122 

436B 

58 

55 

57 

11/16 

36 

122 

122 

445B 

58 

55 

57 

11/16 

42 

122 

123 

1 454B 

58 

55 

57 

11/16 

55 

123 

123 


u 


spandrel plate 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

14 

FY4 

SCL 

SCR 

406B 

58 

55 

56 

11/16 

55 

123 

123 

415B 

58 

.5 5 

56 

11/16 

46 

123 

122 

424B 

58 

55 

56 

11/16 

42 

122 

122 

436B 

58 

55 

56 

11/16 

36 

122 

122 

44 5B 

58 

55 

56 

11/16 

42 

122 

123 

454B 

58 

55 

56 

11/16 

50 

123 

123 



Civil & Structural Engineers 



in r v 

'ALL PANEL SCHEDULE 

DATE 

6-21-67 


column 2 COLUMN 3 


TYPE 

FYI 

FY 2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

L 27 

65 

85 

491 

49 1 

127 

80 

80 

491 

491 

131 

65 

65 

441 

441 

132 

65 

65 

441 

441 

131 

60 

60 

431 

43 1 

131 

60 

60 

431 

431 

131 

50 

50 

431 

441 

131 

50 

50 

441 

441 

131 

55 

55 

441 

44 1 

129 

60 

60 

441 

491 

127 

75 

75 

491 

491 

127 

75 

75 

491 

491 


v 

> v. 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/2 X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

5/16X15 

5/16 

0 

1212 

5510 

5110 

5/16X11 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

5/16X12 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

5/16X15 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

1/2 X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


WELDMENTS 


NO 5 

NU 6 

NO 7 

1/2 X16 

5/16 

0 

5/16X15 

5/16 

A 

w 

5/16X12 

5/16 

0 

5/16X12 

5/16 

0 

5/16X15 

5/16 

0 

1/2 X16 

5/16 

0 


SEAT DETAIL 


COL 1 

COL 2 

COL 3 

5110 

1212 

5110 

1212 

5510 

5110 

1111 

5110 

1111 

mi 

5110 

1111 

5110 

5310 

1212 

5110 

1212 

5110 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5L10 

5/16X15 

5/16 

0 

1212 

5510 

5110 

5/16X12 

5/16 

0 

mi 

5110 

1111 

5/16X12 

5/16 

0 

mi 

5110 

nil 

5/16X16 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

1212 

5110 


4-B1-249 




















WORTHINGTON. SKILLING. HELLE & JACKSON Civil & Structural Engineers 


PROJECT 

Tin e- 

SATE 


THE WORLD TRADE CENTER 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


6—21-67 



PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL NUMBER 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CS L 

TYPE 

FYX FY2 

CSU 

CSL 

1006 58 56 

210 

129 

80 80 

681 

6 S1 

532 

60 80 

0 

0 

132 

70 70 

681 

681 

3006 58 56 

210 

129 

65 35 

491 

6 SI 

532 

85 85 

0 

0 

132 

75 75 

681 

681 




SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL NUMBER 

FLOOR 

14 

FY4 

$CL 

SCR 

ft G 5 

MO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

100B 58 56 

58 

11/16 

55 

131 

131 

5/8 XI6 

3/3 

0 

5410 

5010 

1313 

300B - 58 56 

58 

11/16 

60 

131 

131 

5/8 X16 

3/8 

0 

5410 

5010 

1313 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 

COL 3 

1006 

58 

56 

57 

11/16 

55 

131 

131 

5/8 X16 

3/0 

0 

5410 5010 

1313 

300B 

56 

56 

57 

11/16 

60 

131 

131 

5/8 X16 

3/8 

0 

5410 5010 

1313 


11 















^‘'VISIONS 


WORTHINGTON, 

SKILLING, HELLS 

fc JACKSON 

Civil & Structural 

E nginoers 




PROJECT TH£ WORLD TRADE CENTER 


TITLE 

exterior wall panel schedule 





DATE 6-21-67 





CULUMN 

L 


COLUMN 2 


CULUMN 

3 
















PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FYi 

FY2 

O 

</> 

Cl 

CSL 

Type fyi FY2 csu 

CSL 

TYPE FYI 

FY2 ' 

CSU 

CSL 

1038 

59 

56 

300 

129 75 

75 

491 

491 

132 65 65 491 

4y i 

133 60 

60 

491 

492 

1120 

59 

56 

300 

139 55 

55 

4 V2 

492 

139 s5 55 492 

492 

139 55 

55 

492 

492 

12 IB 

59 

56 

300 

139 55 

55 

492 • 

492 

139 55 55 492 

49 2 

139 55 

55 

492 

492 

1306 . 

59 

56 

300 

140 55 

55 

492 

492 

140 55 55 492 

492 

140 55 

55 

492 

492 

139B 

59 

56 

30 0 

140 55 

55 

492 

492 

140 55 55 492 

49 2 

140 55 

55 

492 

492 

I486 

59 

56 

300 

139 55 

55 

492 

492 

139 55 55 492 

492 

139 55 

55 

492 

492 

157B 

59 

56 

300 

133 60 

60 

491 

492 

132 65 65 491 

49 1 

129 75 

75 

491 

491 

X 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


seat detail 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 NO 6 

NO 7 

COL 1 

CUL 2 


COL 3 ‘ 

103B 

59 

56 

59 

11/16 

55 

131 

123 

1/2 X16 5/16 

0 

5110 

2310 


5210 

1123 

59 

56 

59 

il/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 5/16 

0 

2510 

5210 


2410 

12 IB 

59 

56 

59 

11/16 . 

42 

123 

123 

1/2 X16 5/16 

0 

5210 

2410 


5210 

1306 

59 

56 

59 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 5/16 

0 

2410 

5210 


2410 

139B 

59 

56 

59 

11/16 

42 

123 

L23 

1/2 X16 5/16 

0 

5210 

2410 


5210 

1488 

59 

56 

59 

11/16 

42 

123 

123 

9/16X16 5/16 

0 

2410 

5210 


2510 

157B 

59 

56 

59 

11/16 

60 

123 

131 

1/2 X16 5/16 

0 

5210 

2310 


5110 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

o 

o 

G 

z 

NO 7 

CDL 1 

COL 2 


COL 3 

103B 

59 

56 

56 

11/16 

60 

131 

123 

1/2 X16 5/16 

0 

5110 

1311 


5210 

112B 

59 

56 

58 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 5/16 

A 

\J 

1511 

5210 


1411 

12 IB 

59 

56 

58 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 5/16 

0 

5210 

1411 


5210 

130B 

59 

56 

58 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 5/16 

0 

1411 

5210 


1411 

v 139B 
\ I486 

59 

56 

58 

11/16 

42 

123 

123 

9/16X16 5/16 

0 

5210 

1411 


5210 

59 

56 

58 

11/16 

42 

123 

123 

9/16X16 5/16 

0 

1411 

5210 


1511 

M 157B 
/ 

59 

56 

58 

11/16 

60 

123 

131 

9/16X16 5/16 

0 

5210 

1311 


5110 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

74 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

103B 

59 

56 

57 

11/16 

60 

131 

123 

1/2 X16 5/16 

0 

5110 

1311 


521C 

1128 

59 

56 

57 

11/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 . 5/16 • 

0 

1511 

5210 


1411 

1218 

59 

56 

57 

11/16 

‘42 

123 

123 

1/2 Xi6 5/16 

0 

5210 

1411 


5210 

1308 

59 

56 

57 

11/16 

42 

’ 123 

123 

7/16X16 5/16 

0 

1411 

5210 


1411 

139B 

59 

56 

57 

11/16 

42 

123 

L23 

9/16X16 5/16 

0 

5210 

1411 


5210 

I486 

59 

56 

57 

11/16 

42 

123 

123 

9/16X16 3/8 

0 

1411 

5210 


1511 

1578 

59 

56 

57 

11/16 

60 

123 

131 

9/16X16 5/16 

0 

5210. 

1311 


5110 
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Civil & Structural Engineers 


DATE 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


6-21-67 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


TYPE 

PY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

2036 

59 

56 

300 

126 

90 

90 

491 

491 

126 

80 

80 

491 

491 

126 

i- 

75 

491 

491 

212B 

59 

56 

300 

127 

70 

70 

491 

491 

128 

70 

70 

441 

491 

129 

65 

65 

441 

491 

22 IB 

59 

56 

300 

132 

55 

55 

441 

' 441 

132 

65 

55 

441 

44 1 

132 

55 

55 

441 

441 

230B 

59 

56 

300 

131 

55 

55 

431 

431 

131 

55 

55 

431 

431 

131 

55 

55 

431 

431 

239B 

59 

56 

300 

132 

60 

60 

431 

441 

132 

60 

60 

431 

441 

132 

55 

55 

44 L 

441 

2488 

59 

56 

300 

129 

70 

70 

441 

441 

128 

75 

75 

441 

441 

127 

75 

75 

441 

491 

257B 

59 

56 

300 

126 

80 

80 

491 

491 

126 

80 

80 

491 

491 

126 

100 

100 

491 

491 


X 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


panel 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NU 5 

NU 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2033 

59 

56 

59 

11/16 

70 

231 

123 

5/8 X16 

5/16 

0 

2010 

5210 

50X0 

2123 

59 

56 

59 

11/16 

50 

123 

123 

7/16X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

221B 

59 

56 

59 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

5210 

2110 

5210 

2308 

59 

56 

59 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X 9 

5/16 

0 

2110 

5210 

2110 

239B 

59 

56 

59 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

5210 

2110 

5210 

2488 

59 

56 

59 

11/16 

50 

122 

123 

7/16X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

257B 

59 

56 

59 

11/16 

75 

123 

131 

9/16X16 

5/16 

0 

5010 

5210 

2010 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2Q3B 

59 

56 

58 

11/16 

65 

131 

123 

5/8 X16 

5/16 

0 

1013 

5210 

SOLO 

2126 

59 

56 

58 

11/16 

50 

123 

123 

1/2 X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

22 LB 

59 

56 

58 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

5210 

1111 

5210 

230B 

59 

56 

58 

11/16 

36 

122 

122 

5/16X 9 

5/16 

0 

1111 

5210 

1111 

239B 

59 

56 

58 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

5210 

nil 

5210 

2488 

59 

56 

58 

11/16 

50 

122 

123 

7/16X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

257B 

59 

56 

58 

11/16 

70 

123 

131 

9/16X16 

5/16 

0 

5010 

5210 

1013 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NU 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

203B 

59 

56 

57 

11/16 

65 

131 

123 

5/8 X16 

5/16 

0 

1013 

5210 

5010 

212B 

59 

56 

57 

11/16 

50 

123 

123 

1/2 X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

22 IB 

59 

56 

57 

11/16 

36 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

5210 

1111 

5210 

230B 

59 

56 

57 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X 9 

5/16 

0 

mi 

5210 

1111 

239B 

59 

56 

57 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

5210 

nn 

5210 

248B 

59 

56 

57 

LL/16 

50 

122 

123 

7/16X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

257B 

59 

56 

57 

11/16 

70 

123 

131 

9/16X16 

5/16 

0 

5010 

5210 

1013 















/-VISIONS 


WORTHINGTON 

, SKILLING. HELLE 

& JACKSON 

Civil & Structural 

Engineers 




project THE WORLD 

TRADE CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 






6-21-67 





COLUMN 

1 


COLUMN 2 



CULUHN 

3 

• 

















PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

303B 

59 

56 

300 

129 75 

75 

491 

491 

132 65 

65 491 

49 1 

133 

60 

60 

491 

492 

312B 

59 

56 

300 

139 55 

55 

492 

492 

139 50 

50 49 2 

4 92 

139 

50 

50 

492 

492 

32 LB 

59 

56 

300 

139 50 

50 

492 

492 

139 50 

50 492 

49 2 

139 

50 

50 

492 

492 

330B 

59 

56 

300 

140 46 

46 

492 

492 

140 45 

45 492 

492 

140 

45 

45 

492 

492 

339B 

59 

56 

300 

140 50 

50 

492 

492 

140 50 

50 492 

49 2 

140 

50 

50 

492 

492 

348B 

59 

56 

300 

139 55 

55 

492 

492 

139 55 

5 5 49 2 

4 92 

139 

55 

55 

492 

492 

357B 

59 

56 

300 

133 65 

65 

491 

492 

132 70 

70 491 

49 1 

129 

80 

80 

491 

491 

X • 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 

I 

PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 


COL 2 


COL 3 

303B 

59 

56 

59 

11/16 

60 

131 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5110 


2310 


5210 

312B 

59 

56 

59 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

2510 


5210 


2410 

3213 

59 

56 

59 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 


2410 


5210 

3308 

59 

56 

59 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

2410 


5210 


2410 

339B 

59 

56 

59 

11/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 


2410 


5210 

3486 

59 

56 

59 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

2410 


5210 


2510 

357B 

59 

56 

59 

11/16 

65 

123 

131 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 


2310 


5110 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

303B 

59 

56 

58 

11/16 

60 

131 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 


1311 


5210 

3125 

59 

56 

53 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1511 


5210 


1411 

' 32 IB 

59 

56 

58 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 

<\ 330B 

59 

56 

58 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1411 


5210 


1411 

\ 3396 

59 

56 

58 

11/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 

* 3486 

59 

56 

58 

11/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

n 

1411 


5210 


1511 

1 357B 
« j 

V 

59 

56 

58 

11/16 

65 

123 

131 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 


1311 


5110 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 


COL 2 


COL 3 

303B 

59 

56 

57 

11/16 

60 

131 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 


1311 


5210 

312B 

59 

56 

57 

11/16 

36 

123 

123. 

1/2 X16 

5/16 

0 

1511 


5210 


1411 

32 IB 

59 

56 

57 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 

330B 

59 

56 

57 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1411 


5210 


1411 

339B 

59 

56 

57 

11/16 

36 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 

34BB 

59 

56 

57 

11/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

1411 


5210 


1511 

3 57B 

59 

56 

57 

11/16 

65 

123 

131 

9/16X16 

5/16 

0 

5210 


1311 


5110 


















4-B1-253 

















Civil & Structural Enginoors 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


'VISIONS 





PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY 2 

CSU 

CSL 

4G3B 

59 

56 

300 

126 

100 

100 

491 

491 

126 

85 

85 

491 

49 1 

126 

85 

85 

491 

491 

412 B 

59 

56 

300 

127 

75 

75 

441 

491 

128 

75 

75 

441 

4 41 

129 

70 

70 

441 

441 

421B 

59 

56 

300 

132 

60 

60 

441 

441 

132 

60 

60 

441 

441 

132 

60 

60 

441 

441 

4303 

59 

56 

300 

131 

55 

55 

431 

431 

131 

55 

55 

431 

4 31 

131 

55 

55 

431 

431 

439B 

59 

56 

300 

132 

50 

50 

441 

441 

132 

50 

50 

441 

44 1 

132 

46 

46 

441 

441 

448B 

59 

56 

300 

129 

65 

65 

441 

491 

128 

65 

65 

441 

491 

127 

70 

70 

491 

491 

457B 

59 

56 

300 

126 

75 

75 

491 

491 

126 

75 

75 

491 

49 1 

126 

90 

90 

491 

491 


X 


c 








C DA MHO C 

PLATE 


WEL 

DMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403B 

59 

56 

59 

11/16 

75 

131 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

2010 

5210 

5010 

412B 

59 

56 

59 

11/16 

55 

123 

122 

7/16X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

42 IB 

59 

56 

59 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

5210 

2110 

5210 

430B 

59 

56 

59 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X10 

5/16 

0 

2110 

5210 

2110 

439B 

59 

56 

59 

11/16 

36 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

5210 

2110 

5210 

448B 

59 

56 

59 

11/16 

45 

123 

123 

7/16X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

457B 

59 

56 

59 

11/16 

70 

123 

131 

9/16X16 

5/16 

0 

5010 

5210 

2010 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4033 

59 

56 

58 

11/16 

70 

131 

123 

5/B X16 

5/16 

0 

1013 

5210 

5010 

412B 

59 

56 

58 

11/16 

55 

123 

123 

7/16X16 

1/4 

o • 

5210 

5010 

5210 

4219 

59 

56 

58 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

5210 

1111 

5210 

43QB 

59 

56 

58 

11/16 

36 

122 

122 

5/16X10 

5/16 

0 

1111 

5210 

1111 

4390 

59 

56 

58 

11/16 

36 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

5210 

1111 

5210 

448B 

59 

56 

58 

11/16 

46 

123 

123 

7/16X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

457B 

59 

56 

58 

11/16 

65 

123 

131 

5/8 X16 

5/16 

0 

5010 

5210 

1013 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


weldments 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

in 

Q 

Z 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403B 

59 

56 

57 

11/16 

75 

131 

123 

5/0 X 16 

5/16 

0 

1013 

5210 

5010 

412B 

59 

56 

57 

11/16 

55 

123 

123 

7/16X16 

i/4 

0 

5210 

5010 

5210 

421B 

59 

56 

57 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

5210 

1111 

5210 

430B 

59 

56 

57 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X10 

5/16 

0 

1111 

5210 

1111 

439B 

59 

56 

57 

11/16 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

5210 

1111 

5210 

448B 

59 

56 

57 

11/16 

46 

123 

123 

1/2 X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

4578 

59 

56 

57 

11/16 

65 

123 

131 

5/8 X16 

5/16 

0 

5010 

5210 

1013 




















Civil 6c Structural Engineers 


WORTHINGTON. SKILLING. HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


date 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

2003 59 57 

210 

132 

75 

75 

681 

681 

532 

80 

80 

0 

0 

129 

80 

80 

681 

681 

4003 59 57 

210 

132 

SO 

80 

631 

681 

532 

90 

90 

0 

0 

129 

90 

90 

681 

681 


6-21—67 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

CDL 1 

COL 2 

COL 3 

2003 

59 

57 

59 

11/16 

55 

131 

131 

5/8 X16 

3/8 

0 

2310 

5010 

5610 

400B 

59 

57 

59 

11/16 

60 

131 

131 

5/8 X16 

3/8 

0 

2310 

5010 

5610 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

• T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

200B 

59 57 

58 

11/16 

55 

131 

131 

11/16X16 

3/8 

0 

1313 

5010 

5610 

400B 

59 57 

58 

11/16 

60 

131 

131 

5/8 X16 

3/8 

0 

1313 

5010 

5610 



















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT TH6 W0RLD 

TRADE CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 





DATE 

6-21-67 ' 





COLUMN 

1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 





































PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 


109B 

60 

57 

300 

137 55 

55 

492 

492 

138 55 

55 492 

49 2 

138 

50 

50 

492 

492 


1186 

60 

57 

300 

138 55 

55 

492 

492 

138 55 

5 5 492 

492 

138 

55 

55 

4 92 

492 


127B 

60 

57 

300 

138 55 

55 

492 

492 

138 55 

55 492 

49 2 

139 

55 

55 

4 92 

4 92 


1336 

60 

57 

300 

140 t 55 

55 

492 

492 

140 55 

55 492 

4 92 

140 

55 

55 

492 

492 


142B 

60 

57 

300 

139 55 

55 

492 

492 

139 55 

55 492 

49 2 

138 

55 

55 

492 

492 


15 1B 

60 

57 

300 

138 55 

55 

492 

492 

138 55 

55 492 

492 

137 

55 

55 

492 

492 

X 





5PAN0REL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL L 

COL 2 


COL 3 


1096 

60 

57 

60 

11/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 


USB 

60 

57 

60 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1411 


5210 


1411 


1276 

60 

57 

60 

11/16 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 


1411 


5210 


133B 

60 

57 

60 

11/16 

42 

123 

123 

* 1/2 X16 

5/16 

0 

5210 


14U 


5110 


142B 

60 

57 

60 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1411 


5210 


1411 

* 

15 IB 

60 

57 

60 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 






spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 


r 

PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3' 

> 

109B 

60 

57 

59 

11/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

. 0 

5210 


2410 


5210 


1188 

60 

57 

59 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

2410 


5210 


2410 


1278 

60 

57 

59 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5110 


2410 


5210 


133B 

60 

57 

59 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 


2410 


5110 


\ 142B 

60 

57 

59 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

2410 


5210 


2410 


A 15 IB 

60 

57 

59 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 


2410 


5210 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

“ 

109B 

60 

57. 

58 

11/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 


116 B 

60 

57 

58 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1411 


5210 


1411 


127B 

60 

57 

58 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5110 


1411 


5210 


133B 

60 

57 

58 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5110 


142B 

60 

57 

58 

11/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

1411 


5210 


1411 


15 IB 

60 

57 

58 

11/16 

42 

123 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 



















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


project THe wdrlD trade center 


Civil & Structural Engineers 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYi 

EY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

209B 

60 

57 

300 

126 

75 

75 

491 

491 

126 

75 

75 

491 

49 1 

127 

75 

75 

491 

491 

2 18 B 

60 

57 

300 

132 

55 

55 

441 

441 

132 

55 

55 

441 

441 

132 

55 

55 

441 

441 

227B 

60 

57 

300 

131 

55 

55 

431 

431 

131 

55 

55 

431 

431 

131 

55 

55 

431 

431 

2338 

60 

57 

300 

131 

55 

55 

431 

431 

131 

55 

55 

431 

431 

131 

55 

55 

431 

431 

242 B 

60 

57 

300 

132 

60 

60 

441 

441 

132 

60 

60 

441 

44 1 

132 

60 

60 

441 

441 

251B 

60 

57 

300 

127 

80 

80 

441 

491 

126 

80 

80 

441 

491 

126 

80 

80 

441 

491 


6-21-6T 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

CCL 1 

COL 2 

COL 3 

2098 

60 

57 

60 

11/16 

50 

123 

123 

7/16X16 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

218 8 

60 

57 

60 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1611 

5210 

1111 

2279 

60 

57 

60 

11/16 

36 

122 

122 

5/16X10 

5/16 

0 . 

5110 

1111 

5210 

233B 

60 

57 

60 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X10 

5/16 

0 

5210 

1111 

5110 

242B 

60 

57 

60 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1111 

5210 

1611 

251B 

60 

57 

60 

11/16 

55 

122 

123 

7/16X16 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 


SPANOREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2093 

60 

57 

59 

11/16 

50 

123 

123 

1/2 X16 

1/4 

0 

5010 

5210 

2210 

2138 

60 

57 

59 

11/16 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

2610 

5210 

2110 

2276 

60 

57 

59 

11/16 

36. 

122 

122 

5/16X10 

5/16 

0 

5110 

2110 

5210 

2333 

60 

57 

59 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X10 

5/16 

0 

5210 

2110 

5110 

242B 

60 

57 

59 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

2110 

5210 

2610 

2515 

60 

57 

59 

11/16 

55 

123 

123 

7/16X16 

1/4 

0 

2210 

5210 

5010 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LDDR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

209B 

60 

57 

58 

11/16 

55 

123 

123 

1/2 X16 

1/4 

0 

5010 

5210 

1212 

218B 

60 

57 

58 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

1611 

5210 

1111 

227B 

60 

57 

58 

11/16 

36 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

5110 

1111 

5210 

2330 

60 

57 

58 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X10 

5/16 

0 

5210 

nil 

5110 

242B 

60 

57 

58 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

illl 

5210 

1611 

25 IB 

60 

57 

58 

11/16 

55 

123 

123 

7/16X16 

1/4 

0 

1212 

5210 

5010 





















WORTHINGTON, SKILLING. HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


VISIONS 



project TH£ WORLD 

TRADE CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 




° ATE 6-21-67 ! 





COLUMN 

1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 

























m mm 1 







PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

EY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

3093 

60 

57 

300 

137 55 

55 

492 

492 

138 55 

55 492 

49 2 

138 

55 55 

492 

492 

318B 

60 

57 

300 

138 50 

50 

492 

492 

138 50 

50 492 

4 92 

1 38 

50 50 

492 

492 

3273 

60 

57 

300 

138 45 

45 

492 

492 

138 45 

45 442 

49 2 

139 

45 45 

442 

492 

3338 

60 

57 

300 

140 4 5 

45 

492 

492 

140 46 

46 492 

492 

140 

50 50 

492 

492 

342 B 

60 

57 

300 

139 55 

55 

492 

492 

139 55 

55 492 

49 2 

138 

55 55 

492 

492 

3518 

60 

57 

300 

138 55 

55 

4 92 

492 

138 55 

55 492 

492 

137 

60 60 

492 

492 

v 1 

/V 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

MO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

309B 

60 

57 

60 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

1411 


5210 

3 18B 

60 

57 

60 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1411 

5210 


1411 

327B 

60 

57 

60 

11/16 

36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 

1411 


5210 

333B 

60 

57 

60 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

1411 


5110 

342B 

60 

57 

60 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1411 

5210 


1411 

351B 

i 

60 

57 

60 

ii/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

14H 


5210 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

3098 

60 

57 

59 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

2410 


5210 

3183 

60 

57 

59 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

2410 

5210 


2410 

327B 

60 

57 

59 

11/16 

36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 

2410 


5210 

3338 

60 

57 

59 

11/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

2410 


5110 

\ 342B 

60 

57 

59 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

2410 

5210 


2410 

3518 

60 

57 

59 

11/16 

42’ 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

2410 


5210 

! 




'SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 

J 

PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

309B 

60 

57 

58 

• 11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

1411 


5210 

318B 

60 

57 

58 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1411 

5210 


1411 

327B 

60 

57 

58 

11/16 

36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 

1411 


5210 

3338 

60 

57 

58 

11/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

1411 


5110 , 

342B 

60 

57 

58 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1411 

5210 


1411 ! 

3518 

60 

57 

58 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

1411 


5210 















4- B1 “2 5 8 

















^VISIONS 


WORTHINGTON 

, SKILLING, HELLE 

& JACKSON 

Civil 

& Structural 

E nginsers 





PROJECT Th|E HORLO 

TRADE CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 






DATE 6-21-67 





COLUMN 

i 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 






r A In t L 






— — 









PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FYI 

FY2 

csu 

CSL 

type fyi fy2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 


409B 

60 

57 

300 

126 80 

80 

491 

491 

126 80 

80 

441 

49 1 

127 

80 

80 

441 

491 


418B 

60 

57 

300 

132 60 

60 

441 

441 

132 60 

60 

441 

441 

132 

60 

60 

441 

441 


427B 

60 

57 

300 

131 60 

60 

431 

431 

131 55 

55 

431 

43 1 

131 

55 

55 

431 

431 


433B 

60 

57 

300 

131 55 

55 

431 

431 

131 55 

55 

431 

^31 

131 

55 

55 

431 

431 


442B 

60 

57 

300 

132 50 

50 

441 

441 

132 50 

50 

441 

44 1 

132 

50 

50 

441 

441 


45 IB 

60 

57 

300 

L 27 70 

70 

491 

491 

126 75 

75 

491 

491 

126 

75 

75 

491 

491 

X 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

floor 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


409B 

60 

57 

60 

11/16 

55 

123 

123 

7/16X16 


1/4 

0 

5010 


5210 


1212 


418B 

60 

57 

60 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X13 


5/16 

0 

1611 


5210 


1111 


427B 

60 

57 

60 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X10 


5/16 

0 

5110 


Till 


5210 


433B 

60 

57 

60 

11/16 

36 

122 

122 

5/16X11 


5/16 

0 

5210 


mi 


5110 


442 B 

60 

57 

60 

11/16 

36 

122 

122 

5/16X14 


5/16 

0 

1111 


5210 


1611 


451B 

60 

57 

60 

11/16 

50 

123 

123 

7/16X16 


1/4 

0 

1212 


5210 


5010 






spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 



PANEL 

NUM8ER 

floor 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


409B 

60 

57 

59 

11/16 

55 

123 

123 

7/16X16 


1/4 

0 

50 LO 


5210 


2210 


416B 

60 

57 

59 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X14 


5/16 

0 

2610 


5210 


2110 


. 42 7B 

60 

57 

59 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X10 


5/16 

0 

5110 


2110 


5210 



60 

57 

59 

Ll/16 

36 

122 

122 

5/16X11 


5/16 

0 

5210 


2110 


5110 


"i 4428 

60 

57 

59 

11/16 

36 

122 

122 

5/16X14 


5/16 

0 

2110 


5210 


2610 


| .... 

60 

57 

59 

li/16 

50 

123 

123 

7/16X16 


1/4 

0 

2210 


5210. 


5010 


V 




SPANDREL- 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 



PANEL 

number 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


409B 

# 60 

57 

58 

11/16 

55 

123 

123 

1/2 X16 


1/4 

0 

5010 


5210 


1212 


418B 

60 

57 

58 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X14 


5/16 

0 

1611 


5210 


mi 


42 7B 

60 

57 

58 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X10 


5/16 

0 

5110 


mi 


5210 


433B 

60 

57 

58 

11/16 

36 

122 

122 

5/16X11 


5/16 

0 

5210 


nil 


5110 


442 B 

60 

57 

58 

11/16 

36 

122 

122 

5/16X15 


5/16 

0 

1111 


5210 


1611 


45 IB 

60 

57 

58 

11/16 

50 

123 

123 

1/2 X16 


1/4 

0 

1212 


5210 


5010 



















4-B1-259 


















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 



PROJECT THE W0RLD TRADE C^TER 

TITLE exterior WALL PANEL SCHEDULE 

DATE 

6-21-67 

C ’VISIONS 


COLUMN 

1 COLUMN 2 

COLUMN 3 




PANEL NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

100B 60 58 

210 

129 

80 

80 

681 

681 

532 

80 

80 

0 

0 

132 

70 

70 

681 

681 

300B 60 58 

210 

129 

85 

85 

491 

491 

532 

85 

85 

0 

0 

132 

75 

75 

491 

681 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

i 

i 

l 

I 

is 

1 l 
1 1 

X 1 

NO 6 

NO 7 

COL I 

COL 2 

COL 3 

100B 

60 

58 

60 

11/16 

55 

131 

131 

5/8 X16 

3/8 

0 

5410 

5010 

1313 

3006 

60 

58 

60 

11/16 

60 

131 

131 

9/16X16 

3/8 

0 

5410 

5010 

1313 



SPANDREL PLATE 


. WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3. 

100B 

60 

5 B 

59 

11/16 

55 

131 

131 

5/8 X16 

3/8 

0 

5410 

5010 

2310 

3 00B 

60 

58 

59 

11/16 

60 

131 

131 

9/16X16 

3/8 

0 

5410 

5010 

2310 



















r" VISIONS 


m 


WORTHINGTON 

. SKILL 

NG, HELLE 

& JACKSON 

Civil & Structural 

Engineers 




PROJECT TH g wqRL D 

TRADE CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 






DATE 6-21-67 





COLUMN 

1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 


















PANEL 

number 

TYPE 

TYRE FYL 

PY2 

CSU 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

106B 

61 

58 

300 

134 55 

55 

492 

492 

135 55 

55 492 

49 2 

135 

55 

55 

492 

492 

L15B 

61 

58 

300 

138 55 

55 

492 

492 

138 55 

55 492 

492 

138 

55 

55 

492 

492 

124B 

61 

58 

300 

138 55 

55 

492 

492 

138 55 

55 492 

49 2 

138 

55 

55 

492 

492 

136B 

61 

58 

300 

139 55 

55 

492 

492 

139 55 

55 492 

492 

139 

55 

55 

492 

492 

145B 

61 

58 

300 

138 55 

55 

492 

492 

138 55 

55 492 

49 2 

138 

55 

55 

492 

492 

154B 

61 

58 

300 

135 55 

55 

4 92 

492 

135 55 

55 492 

4 92 

134 

60 

60 

492 

492 

x 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 


PANEL 

number 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

z 

o 

U1 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

L06B 

61 

58 

61 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1311 


5110 


1411 

115B 

61 

58 

61 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5110 


1411 


5110 

124B 

61 

58 

61 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1411 


5110 


1411 

136B 

61 

58 

61 

11/16 

42 

L23 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1411 


5110 


1411 

145B 

61 

58 

61 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 


1411 


5110 

1548 

61 

58 

61 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1411 


5110 


1311 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

detail 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

106B 

61 

58 

60 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1311 


5110 


1411 

1158 

61 

58 

60 

11/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 


1411 


5110 

1249 

61 

58 

60 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1411 


5110 


1411 

s 1366 

61 

58 

60 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1411 


5110 


1411 

S 145B 

;) 

61 

58 

60 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 


1411 


5110 

61 

58 

60 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1411 


5110 


1311 

/ 




SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 


PANEL 

number 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

106B 

61 

58 

59 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

2310 


5110 


2410 

115B 

61 

58 

59 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 


2410 


5110 

124B 

61 

58 

59 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

2410 


5110 


2410 

136B 

61 

58 

59 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

2410 


5110 


2410 

145B 

61 

58 

59 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 


2410 


5110 

154B 

61 

58 

59 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

2410 


5110 


2310 

















4-B1-261 






















WORTHINGTON 

, SKILLING, HELLE 

& JACKSON 


Civil & Structural 

i Engi 

nears 






PROJECT TH £ 

WORLD 

TRADE 

CENTER 



TITLE 

EXTERIOR WALL 1 

3 ANEL 

SCHEDULE 






DATE 

6-21-67 




PANEL 

TYPE 


COLUMN 

\ 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 




PANEL 

NUMBER 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 



206B 

61 

58 

300 

126 

80 

80 

491 

491 

126 

80 

80 

491 

49 1 

126 

80 

80 

491 

491 



2153 

61 

58 

300 

129 

60 

60 

441 

441 

130 

60 

60 

441 

441 

131 

60 

60 

441 

441 



224B 

61 

56 

300 

130 

55 

55 

431 

441 

130 

55 

55 

431 

431 

130 

55 

55 

431 

431 



236B 

61 

58 

300 

130 

60 

60 

431 

431 

130 

60 

60 

431 

431 

130 

60 

60 

431 

431 



245B 

61 

58 

300 

131 

60 

60 

441 

441 

130 

' 65 

65 

441 

441 

129 

65 

65 

441 

441 



2 54B 

61 

58 

300 

126 

30 

80 

441 

491 

126 

80 

30 

441 

491 

126 

85 

85 

441 

491 


\s 

A 






SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 



SEAT 

OETAIL 





PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 


HO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 


206B' 

61 

58 

61 

11/16 

55 

123 

123 

7/16X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


2158 

61 

58 

61 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

1212 

5510 

5110 


2248 

61 

58 

61 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

HU 

5110 

1111 


236B 

61 

58 

61 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 


2456 

61 

58 

61 

11/16 

45 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 


254B 

61 

58 

61 

11/16 

55 

123 

123 

7/16X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 



SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

206B 

61 

58 

60 

11/16 

55 

123 

123 

1/2 X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

215Q 

61 

58 

60 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

1212 

5510 

5110 

224B 

61 

58 

60 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

236B 

61 

58 

60 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

2458 

61 

58 

60 

11/16 

45 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

5110 

5310 

1212 

254B 

61 

58 

60 

11/16 

60 

123 

123 

7/16X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


PANEL 

NUMBER 

floor 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2 063 

61 

58- 

59 

11/16 

50 

123 

123 

1/2 X16 

1/4 

0 

5110 

2210 

5110 

215B 

61 

58 

59 

11/16 

42 

123 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

2210 

5510 

5110 

224B 

61 

58 

59 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

2110 

5110 

2U0 

2368 

61 

58 

59 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

2110 

5110 

2110 

2453 

61 

58 

59 

11/16 

45 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

5110 

5310 

2210 

2543 

61 

58 

59 

11/16 

55 

123 

123 

7/16X16 

1/4 

0 

5110 

2210 

5110 
















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FYL 

FY2- 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

306B 

61 

5 S 

300 

134 

60 

60 

492 

^92 

135 

55 

55 

492 

49 2 

135 

55 

55 

492 

492 

3153 

61 

53 

300 

138 

50 

50 

492 

4 92 

138 

50 

50 

492 

4 92 

138 

50 

50 

492 

492 

324B 

61 

53 

300 

136 

46 

46 

492 

492 

138 

46 

46 

492 

49 2 

138 

45 

45 

492 

492 

3366 

61 

58 

300 

139 

50 

50 

492 

4 92 

139 

50 

50 

492 

4 92 

139 

50 

50 

492 

492 

345B 

61 

58 

300 

138 

55 

55 

492 

492 

138 

55 

55 

492 

^9 2 

138 

55 

55 

492 

492 

3 54B 

61 

58 

300 

135 

60 

60 

492 

492 

135 

60 

60 

492 

492 

134 

60 

60 

492 

492 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

MO 5 

NO 6 

MO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

306B 

61 

58 

61 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1311 

5110 

1411 

315B 

61 

58 

61 

11/16 

36 

123. 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

324B 

61 

58 

61 

11/16 

36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

336B 

61 

58 

61 

11/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

• 1411 

5110 

1411 

345B 

61 

58 

61 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 XI6 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

354B 

61 

58 

61 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1311 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

306B 

61 

58 

60 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1311 

5110 

1411 

315B 

61 

58 

60 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

324B 

61 

58 

60 

11/16 

36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

336B 

61 

58 

60 

11/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

14U 

5110 

1411 

345B 

61 

58 

60 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

3 54B 

61 

58 

60 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1311 






SPANDREL 

PLATE 


weldments 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

WO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

306B 

61 

58 

59 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

2310 

5110 

2410 

3153 

61 

58 

59 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5110 

2410 

5110 

3243 

61 

58 

59 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

2410 

5110 

2410 

336B 

61 

58 

59 

11/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

2410 

5110 

2410 

3458 

61 

58 

59 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

2410 

5110 

3543 

61 

58 

59 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

2410 

5110 

2310 


6-21-67 


X 



4-B1-263 























WORTHINGTON 

, SKILL 

NG, HELLE 

& JACKSON 

Civil & Structural 

• Enginoers 



PROJECT THg WQRlD 

TRADE CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 





DATE 6-21-67 





COLUMN 

1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 





PANEL 


























PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

4066 

61 

58 

300 

126 85 

85 

491 

491 

126 85 

85 491 

49 1 

126 

85 85 

491 

491 

4153 

61 

58 

300 

129 65 

65 

441 

441 

130 65 

65 441 

441 

131 

65 65 

441 

441 

424B 

61 

58 

300 

130 60 

60 

431 

431 

130 60 

60 431 

431 

130 

60 60 

431 

431 

436B 

61 

58 

300 

130 55 

55 

431 

431 

130 50 

50 431 

431 

130 

50 50 

431 

441 

4458 

61 

58 

300 

131 55 

55 

441 

441 

130 55 

55 441 

441 

129 

60 60 

441 

441 

454B 

61 

58 

300 

126 75 

) 

75 

491 

491 

126 75 

75 491 

491 

126 

80’ 80 

491 

491 

X 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

406B 

61 

58 

61 

11/16 

60 

123 

123 

7/16X16 

1/4 

0 

5110 

1212 


5110 

4158 

61 

58 

61 

11/16 

45 

122 

122 

5/16X14 

5 /16 

0 

1212 

5510 


5110 

424B 

61 

58 

61 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

1111 

5110 


mi 

436B 

61 

58 

61 

11/16 

36 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

1111 

5110 


mi 

445B 

61 

58 

61 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

5110 

5310 


1212 

454B 

61 

58 

61 

11/16 

55 

123 

123 

7/16X16 

1/4 

0 

5110 

1212 


5110 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

4066 

61 

58 

60 

11/16 

60 

123 

123 

1/2 X16 

1/4 

0 

5110 

1212 


5110 

4153 

61 

58 

60 

11/16 

45 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

1212 

5510 


5110 

4240 

61 

58 

60 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

1111 

5110 


1111 

4360 

61 

58 

60 

11/16 

36 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

1111 

5110 


ini 

4453 

61 

58 

60 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

5110 

5310 


1212 

\ 4548 

61 

58 

60 

11/16 

55 

123 

123 

1/2 X16 

1/4 

0 

5110 

1212 


5110 

f 




SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

4066 

61 

58 

59 

11/16 

55 

123 

123 

1/2 X16 

1/4 

0 

5110 

2210 


5110 

4158 

61 

58 

59 

11/16 

45 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

2210 

5510 


5110 

4248 

61 

58 

59 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

2110 

5110 


2110 

436B 

61 

58 

59 

11/16 

36 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 . 

2110 

5110 


2110 

4458 

61 

58 

59 

11/16 

42 

122 

123 

5/16X15 

5/16 

0 

5110 

5310 


2210 

454B 

61 

58 

59 

11/16 

50 

123 

123 

i/2 X16 

1/4 

0 

5110 

2210 


5110 


4-61“264 



















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 1 


COLUMN 2 





PANEL 

PANEL 

NUMBER 

TYPE 

200B 

61 

59 

210 

400B 

61 

59 

210 


type 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

132 

75 

75 

681 

681 

132 

80 

80 

681 

681 


TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

532 

80 

80 

0 

0 

532 

85 

85 

0 

0 


TYPE 

129 

129 


date 


COLUMN 3 


6-21-67 


FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

80 

80 

491 

681 

85 

85 

491 

681 


v 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LQOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

MO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

200B 

61 

59 

61 

11/16 

55 

131 

131 

5/8 Xl6 

3/8 

0 

1313 

5010 

5610 

400B 

61 

59 

61 

11/16 

60 

131 

131 

5/8 X16 

3/8 

0 

1313 

5010 

5610 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

200B 

61 

59 

60 

11/16 

55 

131 

131 

400B 

61 

59 

60 

11/16 

60 

131 

131 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

5/8 X16 

3/8 

0 

1313 

5010 

5610 

5/8 X16 

3/8 

0 

1313 

5010 

5610 


















EVISIOKS 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE 

& JACKSON 

Civil & Structural Engineers 




project THE WQRLD TRADif CENTER 

) T,TLE EXTERIOR 

WALL PANEL SCHEDULE 

DATE 

6-21-67 



PANEL 


COLURN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

number 

TYPE 

TYPE 

FYi 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

103B 

62 

59 

300 

129 

70 

70 

491 

491 

131 

65 

65 

491 

49 1 

132 

60 

60 

491 

491 

U2B 

62 

59 

300 

1 36 

55 

55 

492 

492 

138 

55 

55 

492 

4 92 

138 

55 

55 

492 

492 

1218 

62 

59 

300 

138 

55 

55 

492 

■ 492 

138 

55 

55 

492 

49 2 

138 

55 

55 

492 

492 

130B 

62 

59 

300 

138 

55 

55 

442 

4 92 

138 

55 

55 

442 

4 92 

138 

55 

55 

492 

492 

1396 

62 

59 

300 

139 

55 

55 

492 

492 

138 

55 

55 

492 

49 2 

138 

55 

55 

492 

492 

I486 

62 

59 

300 

138 

55 

55 

492 

492 

138 

55 

55 

492 

4 92 

138 

55 

55 

492 

492 

157B 

62 

59 

300 

132 

60 

60 

491 

491 

131 

65 

65 

491 

491 

129 

75 

75 

491 

491 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

103B 

62 

59 

62 

11/16 

55 

131 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5110 

1311 

5210 

112B 

62 

59 

62 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1511 

5210 

1411 

12 IB 

62 

59 

62 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

130B 

62 

59 

62 

11/16 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

139B 

62 

59 

62 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

148B 

62 

59 

62 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1411 

5210 

1511 

157B 

62 

59 

62 

11/16 

55 

123 

131 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

1311 

5110 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

5FANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 ' 

COL 2 

COL 3 

103B 

62 

59 

61 

11/16 

55 

131 

123 

1/2 XI6 

5/16 

0 

5110 

1311 

5210 

112B 

62 

59 

61 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/ 16 

0 

1511 

3210 

1411 

12 IB 

62 

59 

61 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

1308 

62 

59 

61 

11/16 

42 

123 

123 . 

3/8 X16 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

1390 

62 

59 

61 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

1480 

62 

59 

61 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1411 

5210 

1511 

157B 

62 

59 

61 

Ll/16 

55 

123 

131 

1/2 X16 

5/16 

0 . 

5210 

1311 

5110 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIi 

- 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

103B 

62 

59 

60 

11/16 

55 

131 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

1311 

5210 

1123 

62 

59 

60 

11/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1511 

5210 

1411 

1213 

62 

59 

60 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

13QB 

62 

59 

60 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

139B 

62 

59 

60 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

148B 

62 

59 

60 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1411 

5210 

1511 

157B 

62 

59 

60 

11/16 

60 

123 

131 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

1311 

5110 


4-B1-266 


















WORTHINGTON 

, SKILLING, HELLE 

& JACKSON 

Civil & Structural 

Engineers 




PROJECT TH£ WCRLD 

TRADE CENTER 


title; 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 





DATE 6-21-67 





COLUMN 

1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 






PANEL 



















*** 









PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 


203B 

62 

59 

300 

125 90 

90 

491 

491 

125 80 

80 491 

49 1 

125 

80 80 

491 

491 


2 12B 

62 

59 

300 

126 75 

75 

441 

491 

127 70 

70 441 

441 

128 

70 70 

441 

441 


22 IB 

62 

59 

300 

131 55 

55 

441 

441 

131 55 

55 431 

441 

130 

55 55 

431 

441 


230B 

62 

59 

300 

130 55 

55 

431 

431 

130 55 

55 431 

431 

130 

55 55 

431 

431 


239B 

62 

59 

300 

130 60 

60 

431 

431 

131 60 

60 431 

431 

131 

60 60 

441 

441 


248B 

62 

59 

300 

128 70 

70 

441 

441 

127 75 

75 441 

4 41 

126 

75 75 

441 

441 


257B 

62 

59 

300 

125 85 

85 

441 

491 

125 85 

85 441 

491 

125 

90 90 

491 

491 

v 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


2035 

62 

59 

62 

11/16 

70 

131 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

1013 

5210 


5010 


2128 

62 

59 

62 

11/16 

50 

123 

L22 

7/16X16 

1/4 

0 

5210 

5010 


5210 


2218 

62 

59 

62 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

5210 

mi 


5210 


230B 

62 

59 

62 

11/16 

42 

121 

121 

5/16X 9 

5/16 

0 

1111 

5210 


1111 


239B 

62 

59 

62 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

5210 

1111 


5210 


248B 

62 

59 

62 

11/16 

50 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5210 

5010 


5210 


257B 

62 

59 

62 

11/16 

70 

123 

131 

1/2 X16 

5/16 

0 

5010 

5210 


1013 






spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



panel 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


2039 

62 

59 

61 

11/16 

70 

131 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

1013 

5210 


5010 


2125 

62 

59 

61 

11/16 

50 

123 

122 

7/16X16 

i/4 

0 

5210 

5010 


5210 


2213 

62 

59 

61 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

5210 

1111 


5210 


230B 

62 

59 

61 

11/16 

42 

121 

121 

5/16X 9 

5/16 

0 

1111 

5210 


1111 


2393 

62 

59 

61 

11716 

42 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

5210 

1111 


5210 


\ 248B 

62 

59 

61 

11/16 

55 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5210 

5010 


5210 


257B 

62 

59 

61 

11/16 

70 

123 

131 

1/2 X16 

5/16 

0 

5010 

5210 


1013 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

. NO 6 

NO .7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

1 

203B 

62 

59 

60 

11/16 

70 

131 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

1013 

5210 


5010 


2128 

62 

59 

60 

11/16 

50 

123 

122 

7/16X16 

1/4 

0 

5210 

5010 


5210 


2218 

62 

59 

60 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

5210 

1111 


5210 


230B 

62 

59 

60 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X 9 

5/16 

0 

1111 

5210 


1111 


2398 

62 

59 

60 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 . 

5210 

1111 


5210 


2488 

62 

59 

60 

11/16 

55 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5210 

5010 


5210 


257B 

62 

59 

60 

11/16 

70 

123 

131 

1/2 X16 

5/16 

0 

5010 

5210 


1013 

















4-B1-267 


























WORTHINGTON 

, SKILLING, HELLE 

& JACKSON 

Civil & Structural 

Engineers 




PROJECT -j- H E W q RLD 

TRADE CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 






° ATE 6-21-67 





COLUMN 

1 


COLUMN 2 



CULUMN 

3 


















PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

303B 

62 

59 

300 

129 75 

75 

491 

491 

131 65 

65 491 

49 I 

L 32 

60 

60 

491 

491 

312B 

62 

59 

300 

138 55 

55 

492 

492 

138 55 

55 492 

4 92 

138 

50 

50 

492 

492 

321B 

62 

59 

300 

138 50 

50 

492 

492 

138 50 

50 492 

*9 2 

138 

50 

50 

492 

492 

330B 

62 

59 

300 

138 45 

45 

442 

492 

138 45 

4 5 442 

4 92 

138 

46 

46 

492 

492 

339B 

62 

59 

300 

139 50 

50 

492 

492 

138 50 

50 492 

49 2 

138 

50 

50 

492 

492 

348B 

62 

59 

300 

138 55 

55 

4 92 

492 

138 55 

55 492 

4 92 

138 

55 

55 

492 

492 

357B 

62 

59 

300 

132 65 

65 

491 

491 

131 70 

70 491 

49 1 

129 

80 

80 

491 

491 

V 
/ \ 





S PA WL)R E L 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 1 

NO 5 


NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

303B 

62 

59 

62 

11/16 

60 

131 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5110 


1311 


5210 

3X2S 

62 

59 

62 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1511 


5210 


1411 

32 IB 

62 

59 

62 

11/16 

36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 

320B 

62 

59 

62 

11/16 

36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1411 


5210 


1411 

339S 

62 

59 

62 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 

i 3488 

62 

59 

62 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1411 


5210 


1511 

357B 

62 

59 

62 

11/16 

60 

123 

131 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 


1311 


5110 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

303B 

62 

59 

61 

11/16 

60 

131 

123- 

7/16X16 

5/16 

0 

5110 


1311 


5210 

312B 

62 

59 

61 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1511 


5210 


1411 

32 IB 

62 

59 

61 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 

33QB 

62 

59 

61 

11/16 

36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1411 


5210 


1411 

\ 339B 

62 

59 

61 

11/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 

3486 

62 

59 

61 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1411 


5210 


1511 

3576 

I 

62 

59 

61 

11/16 

60 

123 

131 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 


1311 


5110 





SPANDREL 

PLATE 


weldments 



SEAT 

DETA IL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

303B 

62 

59 

60 

11/16 

60 

131 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5110 


1311 


5210 

3126 

62 

59 

60 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1511 


5210 


1411 

32 IB 

62 

59 

60 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 

3306 

62 

59 

60 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1411 


5210 


1411 

3398 

62 

59 

60 

11/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 

3488 

62 

59 

60 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1411 


5210 


1511 

3576 

62 

59 

60 

11/16 

60 

123 

131 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 


1311 


5110 

















4-31—268 















Civil & Structural Engineers 



WORTHINGTON, SKILLING. HELLE & JACKSON 




PROJECT THE WQRLD 

TRADE CENTER 


TJTI_E 

EXTERIOR HALL PANEL SCHEDULE 





° ATE 6-21-6 7 





COLUMN 

1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 


















PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

4035 

62 

59 

300 

125 100 

100 

491 

491 

125 85 

85 491 

49 1 

125 

85 

85 

491 

491 

412B 

62 

59 

300 

126 80 

80 

441 

441 

127 75 

75 441 

441 

128 

75 

75 

441 

441 

4215 

62 

59 

300 

131 60 

60 

431 

441 

131 60 

60 431 

441 

130 

60 

60 

431 

441 

430B 

62 

59 

300 

130 55 

55 

431 

431 

130 55 

55 431 

431 

130 

55 

55 

431 

431 

439B 

62 

59 

300 

130 50 

50 

441 

441 

131 50 

50 441 

441 

131 

50 

50 

441 

441 

4488 

62 

59 

300 

128 65 

65 

441 

441 

127 70 

70 441 

441 

126 

70 

70 

441 

491 

4578 

62 

59 

300 

125 80 

80 

491 

491 

125 80 

80 491 

49 1 

125 

85 

85 

491 

491 

X 





S PANOREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

h- 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 


COL 2 


COL 3 

4038 

62 

59 

62 

11/16 

75 

131 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

1013 


5210 


5010 

4125 

62 

59 

62 

11/16 

55 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5210 


5010 


5210 

4218 

62 

59 

62 

11/16 

42 

122 

122 

5/L6X11 

5/16 

0 

5210 


1111 


5210 

4306 

62 

59 

62 

11/16 

42 

121 

122 

5/16X 9 

5/16 

0 

1111 


5210 


mi 

439B 

62 

59 

62 

11/16 

36 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

5210 


1111 


5210 

44 88 

62 

59 

62 

11/16 

46 

122 

123 

7/16X16 

1/4 

0 

5210 


5010 


5210 

457B 

62 

59 

62 

11/16 

65 

123 

131 

9/16X16 

5/16 

0 

5010 


5210 


1013 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4* 

FY4 

SCL 

SCR 

NQ 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 


COL 2 


COL 3 

403B 

62 

59 

61 

11/16 

75 

131 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

1013 


5210 


5010 

412B 

62 

59 

61 

11/16 

55 

123 

L 22 

7/16X16 

1/4 

0 

5210 


5010 


5210 

42 IB 

62 

59 

61 

n/i6 

42 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

5210 


1111 


5210 

, 430B 

62 

59 

61 

11/16 

42 

121 

122 

5/16X 9 

5/16 

0 

1111 


5210 


1111 

\ 439B 

62 

59 

61 

11/16 

36 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

5210 


nil 


5210 

k\ 448 B 

62 

59 

61 

11/16 

50 

122 

123 

7/16X16 

1/4 

0 

5210 


5010 


5210 

1 457B 

62 

59 

61 

11/16 

70 

123 

131 

9/16X16 

5/16 

0 

. 5010 


5210 


1013 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 


COL 2 


COL 3 

403B 

62 

59 

60 

Ll/16 

75 

131 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

1013 


5210 


5010 

412B 

62 

59 

60 

11/16 

55 

123 

122 

7/16X16 

1/4 

0 

5210 


5010 


5210 

42 1B 

62 

59 

60 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

5210 


mi 


5210 

430B 

62 

59 

60 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X 9 

5/16 

0 

1111 


5210 


1111 

439B 

62 

59 

60 

11/16 

36 

122 

12 2 

5/16X13 

5/16 

0 

5210 


1111 


5210 

44 8B 

62 

59 

60 

11/16 

50 

122 

123 

7/16X16 

1/4 

0 

5210 


5010 


5210 

457B 

62 

59 

60 

11/16 

70 

123 

131 

9/16X16 

5/16 

0 

5010 


5210 


1013 
















4-&1-269 





















WORTHINGTON, SKILLING. HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


OATH 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


6-21-67 


VISIONS 



PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



CULUMN 

3 


PANEL NUMBER 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

100B 62 60 

210 

129 

75 

75 

491 

631 

531 

75 75 

0 

0 

131 

75 75 

491 

681 

30QB 62 60 

210 

129 

60 

80 

491 

491 

531 

30 80 

0 

0 

131 

80 80 

491 

491 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

100B 

62 

60 

62 

11/16 

55 

131 

131 

9/16X16 

3/8 

0 • 

5410 

5010 

1313 

300B 

62 

60 

62 

11/16 

55 

131 

131 

9/16X16 

3/8 

0 

5410 

5010 

1313 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


panel 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

Ifl 

a 

z 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

100B 

62 

60 

61 

11/16 

55 

131 

131 

5/8 X16 

3/8 

0 

5410 

5010 

1313 

300B 

62 

60 

61 

11/16 

55 

131 

131 

9/16X16 

3/6 

0 

5410 

5010 

1313 



















WORTHINGTON. SKILLING. HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6—21—67 


r VISIONS 







COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


panel number 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

1093 63 

60 

300 • 

135 

55 

55 

492 

492 

136 

55 

55 

492 

49 2 

137 

55 

55 

492 

492 

1186 63 

60 

300 

138 

55 

55 

492 

492 

138 

55 

55 

492 

4 92 

138 

55 

55 

492 

492 

127B 63 

60 

300 

138 

55 

55 

492 

• 492 

138 

55 

55 

442 

49 2 

138 

55 

55 

442 

492 

133B 63 

60 

300 

138 

55 

55 

492 

492 

138 

55 

55 

492 

492 

138 

55 

55 

492 

492 

1423 63 

60 

300 

138 

55 

55 

492 

492 

138 

55 

55 

492 

49 2 

138 

55 

55 

492 

492 

1518 63 

60 

300 

137 

55 

55 

4 92 

492 

136 

55 

55 

492 

492 

135 

55 

55 

492 

492 


SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

109B 

63 

60 

63 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

1188 

63 

60 

63 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

127B 

63 

60 

63 

11/16 

36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 

1411 

5210 

133B 

63 

60 

63 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5110 

1428 

63 

60 

63 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

1516 

63 

60 

63 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 



PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 


109B 

63 

60 

62 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 • 

5210 

1411 

5210 


1183 

63 

60 

62 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 


1278 

63 

60 

62 

11/16 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 

1411 

5210 


133B 

63 

60 

62 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

51LO 


\ 1423 

63 

60 

62 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 


\ 151B 

63 

60 

62 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

i 

/ 















PANEL 

NUMBER 

F LGOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1099 

63 

60 

61 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

118B 

63 

60 

61 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

127B 

63 

60 

61 

11/16 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 

1411 

5210 

133B 

63 

60 

61 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5110 

142B 

63 

60 

61 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

1518 

63 

60 

61 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 


v 


4-61-271 





















"VISIONS 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE 

& JACKSON 

Ci 

vil & Structural 

Engineers 





project THE WORLD 

TRADE CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 






° ATE 6-21-67 




PANEL 

CULUMN 

1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 

















PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE PY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CS L 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

20915 

63 

60 

300 

126 75 

75 

441 

491 

126 75 

75 441 

49 1 

126 

75 

75 

441 

491 

2186 

63 

60 

300 

131 60 

60 

441 

441 

131 55 

55 441 

4 41 

131 

55 

55 

441 

441 

227B 

63 

60 

300 

129 55 

55 

431 

431 

129 55 

55 431 

43 1 

129 

55 

55 

431 

431 

2333 

63 

60 

300 

129 55 

55 

431 

431 

129 60 

60 431 

431 

129 

60 

60 

431 

431 

242B 

63 

60 

300 

131 60 

60 

441 

441 

131 60 

60 441 

441 

131 

60 

60 

441 

441 

2518 

63 

60 

300 

126 80 

80 

441 

441 

126 80 

80 441 

441 

126 

80 

80 

441 

441 

X 





« 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

2093 

63 

60 

63 

11/16 

55 

123 

122 

7/16X16 

1/4 

0 

5010 


5210 


1212 

2183 

63 

60 

63 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1611 


5210 


1111 

2273 

63 

60 

63 

11/16 

36 

122 

121 

5/16X 9 

5/16 

0 

5110 


1L11 


5210 

233B 

63 

60 

63 

11/16 

42 

121 

122 

5/16X 9 

5/16 

0 

5210 


1111 


5110 

2423 

63 

60 

63 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1111 


5210 


1611 

2513 

63 

60 

63 

11/16 

55 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

1212 


5210 


5010 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

OETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

2093 

63 

60 

62 

11/16 

55 

123 

123 

7/16X16 

1/4 

0 

5010 


5210 


1212 

218B 

63 

60 

62 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1611 


5210 


un 

227B 

63 

60 

62 

11/16 

36 

122 

121 

5/16X 9 

5/16 

0 

5110 


1111 


5210 

2338 

63 

60 

62 

11/16 

42 

121 

122 

5/16X 9 

5/16 

0 

5210 


mi 


5110 

i 2423 

63 

60 

62 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1111 


5210 


1611 

\ 2513 

63 

60 

62 

11/16 

55 

122 

122 

7/16X16 

1/4 

0 

1212 


5210 


5010 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

o 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

209B 

63 

60. 

61 

11/16 

50 

123 

123 

7/16X16 

1/4 

0 

5010 


5210 


1212 

2183 

63 

60 

61 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1611 


5210 


mi 

227B 

63 

60 

61 

11/16 

36 

122 

121 

5/16X 9 

5/16 

0 

5110 


1111 


5210 

2338 

63 

60 

61 

11/16 

42 

121 

122 

5/16X 9 

5/16 

0 

5210 


1111 


5110 

242B 

63 

60 

61 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1111 


5210 


1611 

2513 

63 

60 

61 

11/16 

55 

122 

123 

7/16X16 

1/4 

0 

1212 


5210 


5010 

















4-B1-272 j 

























WORTHINGTON, SKILLING, HELLS & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 


project 


THE WORLD TRADE CENTER 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


VISIONS 









COLUMN 

1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 







“ 1 1 













PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 F Y2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 


3096 

63 

60 

300 

135 56 

55 

492 

492 

136 55 

55 492 

49 2 

137 

55 

55 

492 

492 


3183 

63 

60 

300 

138 50 

50 

492 

492 

138 50 

50 492 

492 

138 

50 

50 

492 

492 


327B 

63 

60 

300 

138 46 

46 

442 

492 

138 45 

45 442 

442 

138 

46 

46 

442 

442 


3 33B 

63 

60 

300 

138 46 

46 

492 

492 

138 50 

50 492 

4 92 

138 

50 

50 

492 

492 


342 B 

63 

60 

300 

138 55 

55 

492 

492 

130 55 

55 492 

49 2 

138 

55 

55 

492 

492 


35 IB 

63 

60 

300 

137 55 

55 

492 

492 

136 60 

60 492 

4 92 

135 

60 

60 

492 

492 

V 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


309B 

63 

60 

63 

11/16 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 


3183 

63 

60 

63 

11/16 

36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1411 


5210 


1411 


327B 

63 

60 

63 

11/16 

36 

123 

L22 

5/16X16 

5/16 

0 

5110 


1411 


5210 


333B 

63 

60 

63 

11/16 

36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5110 


342B 

63 

60 

63 

11/16 

36 

L23 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1411 


5210 


1411 


3 5 IB 

63 

60 

63 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 

• 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 


COL 2 


COL 3 


309B 

63 

60 

62 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 


318B 

63 

60 

62 

1L/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1411 


5210 


1411 


327B 

63 

60 

62 

11/16 

36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 


1411 


5210 


\ 333B 

63 

60 

62 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5110 


342B 

63 

60 

62 

11/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1411 


5210 


1411 


J 3516 

65 

60 

62 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 • 

5210 


1411 


5210 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 


COL 2 


COL 3 


309B 

63 

60 

61 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 


3188 

63 

60 

61 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1411 


5210 


1411 

' 

327B 

63 

60 

61 

11/16 

36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 


1411 


5210 


333B 

63 

60 

61 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5110 


342B 

63 

60 

61 

11/16 

36 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1411 


5210 


1411 


351B 

63 

60 

61 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 

















4-B1-273 

















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE 

& JACKSON 

Civil & Structural 

E n g i no ® ra 



PROJECT 

TH E WORLD 

TRADE CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 




date , „ 

6-21-67 




COLUMN 

1 


COLUMN 2 


COLUMN 

3 




r A N t L 


- - - 





— 




PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE FY1 FY2 

CSU 

CSL 

409B 

63 60 

300 

126 85 

85 

441 

491 

126 85 

85 441 

44 1 

126 80 80 

441 

441 

4186 

63 60 

300 

131 60 

60 

441 

441 

131 60 

60 441 

4 41 

131 60 60 

441 

441 ! 

427B 

63 60 

300 

129 60 

60 

431 

431 

129 60 

60 431 

431 

129 60 60 

431 

431 

.433B 

63 60 

300 

129 5:> 

55 

431 

431 

129 55 

55 431 

431 

129 55 55 

431 

431 

442B 

63 60 

300 

131 50 

50 

441 

441 

131 50 

50 441 

441 

131 55 55 

441 

441 

45 IB 

63 60 

300 

126 75 

75 

441 

491 

126 75 

75 441 

491 

126 75 75 

441 

491 

X 




SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOO R 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 


COL 3 

409B 

63 60 

63 

11/16 

55 

122 

122 

7/16X16 

1/4 

0 

5010 5210 


1212 

418B 

63 60 

63 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X12 

5/16 

0 

1611 5210 


nn 

427B 

63 60 

63 

11/16 

42 

122 

121 

5/L6X 9 

5/16 

0 

5110 1111 


5210 

433B 

63 60 

63 

11/16 

36 

122 

122 

5/16X10 

5/16 

0 

5210 1111 


5110 

442 B 

63 60 

63 

11/16 

36 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1111 5210 


1611 1 

451B 

63 60 

63 

11/16 

50 

122 

123 

7/16X16 

1/4 

0 

1212 5210 


5010 




SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LG O R 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 


COL 3 

409B 

63 60 

62 

11/16 

60 

123 

122 

7/16XL6 

1/4 

0 

5010 5210 


1212 

41SB 

63 60 

62 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1611 5210 


1111 

427B 

63 60 

62 

11/16 

42 

122 

121 

5/16X 9 

5/16 

0 

5110 mi 


5210 

433B 

63 60 

62 

11/16 

36 

122 

122 

5/16X10 

5/16 

0 

5210 1111 


5110 

S 442B 

63 60 

62 

11/16 

36 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1111 5210 


1611 

:) 1S “ 

63 60 

62 

11/16 

55 

123 

123 

7/16X16 

1/4 

0 

1212 5210 


5010 

/ 



SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 CDL 2 


COL 3 

4093 

63 60 

61 

11/16 

55 

123 

123 

7/16X16 

1/4 

0 

5010 5210 


1212 

418B 

63 60 

61 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X13 

5/16 

0 

1611 5210 


mi 

42 7B 

63 60 

61 

11/16 

42 

122 

121 

5/16X 9 

5/16 

0 

5110 1111 


5210 

4333 

63 60 

61 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X10 

5/16 

0 

5210 1111 


5110 

4423 

63 60 

61 

11/16 

36 

122 

122 

5/16X14 

5/16 

0 

1111 5210 


1611 

45 IB 

63 60 

61 

11/16 

50 

123 

123 

7/16X16 

1/4 

0 

1212 5210 


5010 














4-61-274 




















Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HE,LLE & JACKSON 


PROJECT 


the world trade center 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


J 


'"“VISIONS 



PANEL 

7 VPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL NUMBER 

‘•TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

2008 63 61 

210 

131 

BO 

BO 

491 

681 

531 

85 85 

0 

0 

129 

85 85 

491 

491 

4008 63 61 

210 

131 

86 

66 

491 

681 

531 

90 90 

0 

0 

129 

90 90 

491 

491 


spandrel plate weldments seat detail 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2008 

63 

61 

63 

li/16 

60 

131 

131 

9/16X16 

3/8 

0 

1313 

5010 

5610 

4008 

63 

61 

63 

11/16 

60 

131 

131 

9/16X16 

3/8 

0 

1313 

5010 

5610 



SPANDREL PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2008 

63 

61 

62 

11/16 

55 

131 

131 

5/8 X16 

3/8 

0 

1313 

5010 

5610 

4Q0B 

63 

61 

62 

11/16 

60 

131 

131 

9/16X16 

3/8 

0 

1313 

5010 

5610 



















C VISIONS 


j WORTHINGTON 

. SKILLING, HELLE 

JACKSON 

Ci 

vil 

& Structure 

Engineers 




PROJECT T — 

THc 

vGRLD 

TRADE CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 




° ATE 6-21-67 





COLUMN 

1 


COLUMN 2 


COLUMN 

3 






■ 












PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

106B 

64 

61 

300 

133 60 

60 

491 

492 

134 53 

55 

492 

49 2 

135 55 

55 

492 

492 

H5B 

64 

61 

300 

137 55 

55 

4 92 

492 

137 55 

55 

492 

4 92 

137 55 

55 

492 

492 

124B 

64 

61 

300 

137 55 

55 

492 

492 

127 55 

55 

442 

49 2 

• 137 55 

55 

442 

492 

136B 

64 

61 

300 

133 55 

55 

492 

492 

138 55 

55 

492 

492 

138 55 

55 

492 

492 

145B 

64 

61 

300 

137 55 

55 

492 

492 

137 55 

55 

492 

49 2 

137 55 

55 

492 

492 

154B 

64 

61 

300 

135 55 

55 

4 92 

492 

134 60 

60 

492 

492 

133 60 

60 

491 

492 

w 

A 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 


COL 3 

106B 

64 

61 

64 

5/8 

42 

123 

123 

3/8 X16 


5/16 

0 

1311 

5110 


1411 

1I5B 

64 

61 

64 

5/8 

36 

123 

123 

7/16X16 


5/16 

0 

5110 

1411 


5110 

124B 

64 

61 

64 

5/8 

36 

123 

123 

3/8 X16 


5/16 

0 

1411 

5110 


1411 

136B 

64 

61 

64 

5/8 

42 

123 

123 

7/16X16 


5/16 

0 

1411 

5110 


1411 

1458 

64 

61 

64 

5/8 

42- 

123 

123 

1/2 X16 


5/16 

0 

5110 

1411 


5110 

154B 

64 

61 

64 

5/8 

42 

123 

123 

7/16X16 


5/16 

0 

1411 

5110 


1311 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 


COL 3 

1060 

64 

61 

63 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 


5/16 

0 

1311 

5110 


1411 

115B 

64 

61 

63- ■ 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 


5/16 

0 

5110 

1411 


5110 

v 124B 

64 

61 

63 

Ll/16 

42 

123 

123 

3/8 X16 


5/16 

0 

1411 

5110 


1411 

£ 136B 

64 

61 

63 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 


5/16 

0 

1411 

5110 


1411 

M 145B 

64 

61 

63 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 


5/16 

0 

5110 

1411 


5110 

\*\ 1546 

1/ 

64 

61 

63 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 


5/16 

0 

1411 

5110 


1311 

/ 




SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT 

detail 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 


COL 3 

106B 

64 

61 

62 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 


5/16 

0 

1311 

5110 


1411 

115B 

64 

61 

62 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 


5/16 

0 

5110 

1411 


5110 

124B 

64 

61 

62 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 


5/16 

0 

1411 

5110 


1411 

136B 

64 

61 

62 . 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 


5/16 

0 

1411 

5110 


1411 

145B 

64 

61 

62 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 XL6 


5/16 

0 

5110 

1411 


5110 

154B 

64 

61 

62 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 


5/16 

0 

1411 

5110 


1311 
















4-B1-276 



















WORTHINGTON. SKILLING. HELLE & JACKSON 


Civil & Structural Engineers 



PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TrruE EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


date 


VISIONS 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

PY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

2063 

64 

61 

300 

125 

£5 

85 

491 

491 

125 

75 

75 

441 

491 

125 

75 

75 

441 

491 

2153 

64 

61 

300 

128 

65 

65 

441 

441 

129 

60 

60 

441 

4 41 

130 

60 

60 

441 

441 

2243 

64 

61 

300 

129 

53 

55 

431 

431 

129 

55 

55 

431 

431 

129 

55 

55 

431 

431 

236B 

64 

61 

300 

129 

60 

60 

431 

431 

129 

60 

60 

431 

4 31 

129 

60 

60 

431 

431 

2450 

64 

61 

300 

130 

65 

65 

441 

441 

129 

65 

65 

441 

441 

128 

70 

70 

441 

441 

2 543 

64 

61 

300 

125 

80 

£0 

A4l 

441 

125 

80 

80 

441 

441 

125 

85 

85 

441 

441 


6-21-67 






r n 
j r 

A ,M C t 

Miuyi\ i_ l_ 

r» t fi t c 

i i- i t_ 


Upl nwCMTC 

M u. IUI» 1 ^ 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

206B 

64 

61 

64 

5/8 

60 

123 

123 

7/16X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

2153 

64 

61 

64 

5/8 

42 

122 

12 2 

3/8 X16 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

2248 

64 

61 

64 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X10 

5/16 

0 

1111 

5110 

1U1 

236B 

64 

61 

64 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X10 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

245B 

64 

61 

64 

5/8 

45 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

2 54B 

64 

61 

64 

5/8 

60 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


c 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

2068 

64 

61 

63 

11/16 

55 

123 

123 

7/16X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

2150 

64 

61 

63 

Ll/16 

45 

122 

122 

3/8 X16 

i/4 

0 

1212 

5510 

5110 

224B 

64 

61 

63 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X10 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

236B 

64 

61 

63 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X10 

5/16 

0 

mi 

5110 

1111 

245B 

64 

61 

63 

11/16 

46 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

254B 

64 

61 

63 

11/16 

55 

122 

123 

7/16X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


. WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

z 

a 

VJl 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

206B 

64 

61 

62 

11/16 

55 

123 

123 

7/16X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

215B 

64 

61 

62 

11/16 

45 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

224B 

64 . 

61 

62 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

mi 

5110 

1111 

2 36B 

64 

61 

62 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X10 

5/16 

0 

mi 

5110 

mi 

245B 

64 

61 

62 

11/16 

46 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

2 54B 

64 

61 

62 

11/16 

55 

122 

123 

7/16X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 




















^visions 



WORTHINGTON. 

SKILLING, HELLE 

&. JACKSON 

Ci 

vil 

& Structural 

Engineers 




PROJECT , 

* he w 

ORLD TRADE CENTER 


J TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 





DATE 

6—21-67 





COLUMN 

1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 







■ 




■ 









PANEL 

NUMBER 

TYFE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY 2 

CSU 

CSL 


B06B 

64 

61 

300 

133 60 

60 

491 

492 

134 60 

60 

492 

49 2 

135 

55 55 

492 

492 


3153 

64 

61 

300 

137 5b 

b 5 

4 92 

492 

137 55 

55 

492 

492 

137 

55 55 

492 

492 


3243 

64 

61 

300 

137 50 

50 

442 

492 

13? 50 

50 

442 

49 2 

137 

50 50 

442 

492 


3363 

64 

61 

300 

138 50 

50 

492 

492 

138 50 

50 

492 

492 

138 

50 50 

492 

492 


34 5 B 

64 

61 

300 

137 55 

55 

492 

492 

137 55 

55 

492 

49 2 

137 

55 55 

492 

492 


3 54B 

64 

61 

300 

135 60 

60 

492 

492 

134 60 

60 

492 

492 

133 

65 65 

491 

492 

\/ 

/\ 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


306B 

64 

61 

64 

5/8 

42 

123 

123 

3/8 X16 


5/16 

0 

1311 

5110 


1411 


315B 

64 

61 

64 

5/8 

36 

123 

123 

3/8 X16 


5/16 

0 

5110 

1411 


5110 


324B 

64 

61 

64 

5/8 

36 

123 

122 

3/8 XI6 


5/16 

0 

1411 

5110 


1411 


336B 

64 

61 

64 

5/8 

36 

123 

123 

7/16X16 


5/16 

0 

1411 

5110 


1411 


345B • 

64 

61 

64 

5/8 

42 

123 

123 

7/16X16 


5/16 

0 

5110 

1411 


5110 


354B 

64 

61 

64 

5/8 

42 

123 

123 

7/16X16 


5/16 

0 

1411 

5110 


1311 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

number 

F LOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


306S 

64 

61 

63 

11/16 

42 

123 

123 

3/8 X16 


5/16 

0 

1311 

5110 


1411 


3 15B 

64 

61 

63 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 


5/16 

0 

5110 

1411 


5110 


324B 

64 

61 

63 

11/16 

36 

123 

123 

3/8 X16 


5/16 

0 

1411 

5110 


1411 


336B 

64 

61 

63 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 


5/16 

0 

1411 

5110 


1411 


3458 

64 

61 

63 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 


5/16 

0 

5110 

1411 


5110 


354B 

1 

64 

61 

63 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 


5/16 

0 

1411 

5110 


1311 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


306(3 

64 

61 

62 

11/16 

42 

123 

123 

3/8 X16 


5/16 

0 

1311 

5110 


1411 


3 15B 

64 

61 

62 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 


5/16 

0 

5110 

1411 


5110 


3246 

64 

61 

62 

11/16 

36 

123 

123 

3/8 X16 


5/16 

0 

1411 

5110 


1411 


336B 

64 

61 

62 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 


5/16 

0 

1411 

•5110 


1411 

<• 

345B 

64 

61 

62 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 


5/16 

0 

5110 

1411 


5110 


354B 

64 

61 

62 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 


5/16 

0 

1411 

5110 


1311 


















4-B1-278 



























Civil & Structural Engineers 



WORTHINGTON, SKILLING. HSLLE & JACKSON 


VISIONS 



PROJECT T _ 

THE iv 

OR ID 

TRADE CENTER 


TITLE 

exterior wall panel schedule 





OATE r 





COLUKK 

1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 

















PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

406B 

64 

61 

300 

125 90 

90 

441 

491 

125 85 85 441 

^9 1 

125 

85 

85 

441 

491 

415 3 

64 

61 

300 

128 70 

70 

441 

441 

129 65 65 441 

441 

130 

65 

65 

441 

441 

4246 

64 

61 

300 

129 60 

60 

431 

431 

129 60 60 431 

43 1 

129 

60 

60 

431 

431 

4368 

64 

61 

300 

129 50 

50 

431 

431 

129 50 50 431 

431 

129 

50 

50 

431 

431 1 

4453 

64 

61 

300 

130 55 

55 

441 

441 

129 55 55 441 

441 

128 

60 

60 

441 

441 

454B 

64 

61 

300 

125 75 

75 

441 

491 

125. 75 75 441 

4 91 

125 

80 

80 

441 

491 





c n a nirm cl i 

r> i ATC 


l.lCl riUEMTC 



CCAT nCTA 

11 

A 





j r i_ i_ 



M LLUI’I LI1 1 J 




• IXU 1 H A W 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 NO 6 

NO 7 

COL 1 


COL 2 


COL 3 

406b 

64 

61 

64 

5/8 

60 

123 

122 

7/16X16 1/4 

0 

5110 


1212 


5110 

4156 

64 

61 

64 

5/8 

46 

122 

122 

3/8 X16 1/4 

0 

1212 


5510 


5110 

424B 

64 

61 

64 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X10 5/16 

0 

mi 


5110 


mi 

436B 

64 

61 

64 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X11 5/16 

0 

1111 


5110 


nil 

445B 

64 

61 ■ 

64 

5/8 

42 

122 

122 

3/6 X16 1/4 

0 

5110 


5310 


1212 

454B 

64 

61 

64 

5/8 

55 

123 

123 

7/16X16 1/4 

0 

5110 


1212 


5110 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 

• 

PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 NO 6 

NO 7 

COL 1 


COL 2 


COL 3 

4Q6B 

64 

61 

63 

11/16 

55 

123 

122 

7/16X16 1/4 

0 

5110 


1212 


5110 

4156 

64 

61 

63 

11/16 

46 

122 

12 2 

3/8 X16 1/4 

0 

1212 


5510 


5110 

42 4B 

64 

61 

63 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X10 5/16 

0 

ini 


5110 


mi 

436 B 

64 

61 

63 

11/16 

36 

122 

122 

5/16X11 5/16 

0 • 

mi 


5110 


mi 

, 4453 

64 

61 

63 

11/16 

42 

122 

122 

3/B X16 1/4 

0 

5110 


5310 


1212 

\ 4 54B 

) 

64 

61 

63 

11/16 

55 

123 

123 

7/16X16 1/4 

0 

5110 


1212 


5110 





spandrel 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 NO 6 

NO 7 

COL 1 


COL 2 


COL 3 

406B 

64 

61 

62 

11/16 

60 

123 

123 

7/16X16 1/4 

0 

5110 


1212 


5110 

415B 

64 

61 

62 

11/16 

50 

122 

122 

3/8 X16 1/4 

0 

1212 


5510 


5110 

424B 

64 

61 

62 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X10 5/16 

0 

1111 


5110 


mi 

436B 

64 

61 

62 

11/16 

36 

122 

122 

5/16X11 5/16 

0 

mi 


5110 


mi 

4456 

64 

61 

62 

11/16 

42 

122 

122 

7/16X16 1/4 

0 

5110 


5310 


1212 

4548 

64 

61 

62 

11/16 

55 

123 

123 

7/16X16 1/4 

0 

5110 


1212 


5110 

4-B1-279 


























Civil & Structural Engineers 



VISIONS 


WORTHINGTON, SKILLING. HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENT 


ER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


DATE 





COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL NUMBER 

rANt L 

TYPE 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

100B 64 62 

210 

128 

80 SO 

491 

491 

530 

80 80 

0 

0 

130 

75 75 

491 

491 

3 GOB 64 62 

210 

128 

90 90 

491 

491 

530 

90 90 

0 

0 

130 

80 80 

491 

491 


6-21-67 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUM 

BER 

F LOOR 

T 4 , 

FY4 

SCL 

SCR 

1008 

64 

62 

64 

5/8 

55 

131 

131 

300B 

64 

62 

64 

5/8 

60 

131 

131 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

11/16X16 

3/8 

1/4 

5410 

5010 

1313 

11/16X16 

5/16 

0 

5410 

5010 

1313 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1008 

64 

62 

63 

11/16 

55 

131 

131 

11/16X16 

3/8 

1/4 

5410 

5010 

1313 

300B 

64 

62 

63 

11/16 

60 

131 

131 

11/16X16 

5/16 

0 

5410 

5010 

1313 

















^VISIONS 


WORTHINGTON 

. SKILLING, HELLE 

& JACKSON 

Civil & Structural 

E ngineors 



PROJECT TH g 

.'OR LD 

TRADE CENTER 


TITLS 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 



DATE 6-21-67 





column 

1 


COLUMN 2 


COLUMN 

3 















PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE FY1 FY2 

CSU 

CSL 

103B 

65 

62 

300 

128 75 

75 

491 

491 

130 65 65 491 

49 1 

132 60 60 

491 

491 

1128 

65 

62 

300 

X 36 55 

55 

4 92 

492 

136 55 55 492 

492 

136 55 55 

492 

492 

1218 

65 

62 

300 

136 55 

55 

492 ' 

492 

136 55 55 492 

49 2 

136 55 55 

492 

492 

130B 

65 

62 

300 

137 55 

55 

442 

442 

138 55 55 442 

442 

138 55 55 

442 

492 

139B 

65 

62 

300 

138 55 

55 

492 

492 

138 55 55 492 

49 2 

138 55 55 

492 

492 

148B 

65 

62 

300 

136 55 

55 

492 

492 

136 55 55 492 

492 

136 55 55 

492 

492 

157B 

65 

62 

300 

132 60 

60 

491 

491 

130 65 65 491 

49 1 

128 80 80 

491 

491 X 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 NO 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 


COL 3 

1033 

65 

62 

65 

5/3 

60 

131 

123 

9/16X16 5/16 

0 

5110 1311 


5210 

1123 

65 

62 

65 

5/3 

36 

123 

123 

7/16X16 5/16 

0 

1511 5210 


1411 

121B 

65 

62 

65 

5/8 

42 

123 

123 

3/8 X16 5/16 

0 

5210 1411 


5210 

130B 

65 

62 

65 

5/8 

42 

122 

123 

3/8 X16 5/16 

0 

1411 5210 


14U 

1398 

65 

62 

65 

5/8 

42 

123 

123 

7/16X16 5/16 

0 

5210 1411 


5210 

I486 

65 

62 

65 

5/8 

42 

123 

123 

7/16X16 5/16 

0 

1411 5210 


1511 

157B 

65 

62 

65 

5/8 

60 

123 

131 

9/16X16 5/16 

0 

5210 1311 


5110 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

14 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 NO 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 


COL 3 

103B 

65 

62 

64 

5/8 

60 

131 

123 

9/16X16 5/16 

0 

5110 1311 


5210 

1126 

65 

62 

64 

5/8 

36 

123 

123 

7/16X16 5/16 

0 

1511 5210 


1411 

12 IB 

65 

62 

64 

5/8 

36 

123 

123 

3/8 X16 5/16 

0 

5210 1411 


5210 

130B 

65 

62 

64 

5/B 

42 

122 

123 

3/8 X16 5/16 

0 

1411 5210 


1411 

\ 139B 

65 

62 

64 

5/8 

42 

123 

123 

7/16X16 5/16 

0 

5210 1411 


5210 1 

148B 

65 

62 

64 

5/8 

42 

123 

123 . 

7/16X16 5/16 

0 

1411 5210 


1511 1 

* 157B. 

) 

65 

62 

64 

5/8 

60 

123 

131 

9/16X16 5/16 

0 

5210 1311 


5110 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

5CL 

SCR 

NO 5 NO 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 


COL 3 

103B 

65 

62 

63 

11/16 

60 

131 

123 

9/16X16 5/16 

0 

5110 1311 


5210 

U2B 

65 

62 

63 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 5/16 

0 

1511 5210 


1411 

12 IB 

65 

62 

63 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 5/16 

0 

5210 1411 


5210 

130B 

65 

62 

63 

11/16 

42 

123 

123 

3/8 X16 5/16 

0 

1411 5210 


1411 

139B 

65 

62 

63 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 X16 5/16 

0 

5210 1411 


5210 

148B 

65 

62 

63 

11/16 

42 

123 

123 

1/2 XI6 5/16 

0 

1411 5210 


1511 

157B 

65 

62 

63 

11/16 

60 

123 

131 

5/8 X16 5/16 

0 

5210 1311 


5110 













4-B1-281 























^'■'WISlONB 



WORTHINGTON 

, SKILLI 

NG, HELLE 

& JACKSON 

Civil 

& Structural 

Engineers 



\ PROJECT 


OR LD 




TITLE 








DATE! 

I THE v 

TRADE CENTER 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 




6-21-67 





COLUMN 

I 


COLUMN 2 


COLUMN 

3 
















PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

C5 L 

TYPE F Y1 FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 

CSU 

CSL 

2038 

65 

62 

300 

124 100 

LOO 

491 

491 

124 b5 85 

491 

49 1 

125 85 05 

491 

491 

2123 

65 

62 

300 

125 75 

75 

441 

441 

126 70 70 

441 

441 

127 70 70 

441 

441 

22 IB 

65 

62 

300 

130 55 

55 

431 

441 

130 55 55 

431 

43 1 

129 55 55 

431 

431 

230B 

65 

62 

300 

129 55 

55 

431 

431 

129 55 55 

431 

431 

129 55 55 

431 

431 

239B 

65 

62 

300 

129 60 

60 

431 

431 

130 60 60 

431 

431 

130 60 60 

431 

441 

2488 

65 

62 

300 

127 75 

75 

441 

441 

126 75 75 

441 

441 

125 80 80 

441 

441 

257B 

65 

62 

300 

125 85 

65 

441 

441 

124 85 85 

441 

441 

124 100 100 

491 

491 

V 





SPANDREL 

PLATE 


weldments 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

floor 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 


COL’ 3 


203B 

65 

62 

65 

5/8 

70 

131 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1013 5210 


5010 

2125 

65 

62 

65 

5/B 

50 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5210 5010 


5210 

221b 

65 

62 

65 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

5210 1111 


5210 

230B 

65 

62 

65 

5/0 

36 

121 

121 

0X0 

5/L6 

0 

1111 5210 


1111 

239B 

65 

62 

65 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

5210 1111 


5210 

24BB 

65 

62 

65 

5/8 

55 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5210 5010 


5210 

2578 

65 

62 

65 

5/8 

75 

122 

131 

7/16X16 

1/4 

0 

5010 5210 


1013 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 


COL 3 

203B 

65 

62 

64 

5/8 

75 

131 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1013 5210 


5010 

• 2129 

65 

62 

64 

5/8 

50 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5210 5010 


5210 

2216 

65 

62 

64 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

5210 1111 


5210 

2306 

65 

62 

64 

5/8 

42 

121 

121 

5/16X 8 

5/16 

0 

1111 5210 


1111 

2393 

65 

62 

64 

5/8 

42 

122 

L22 

5/16X11 

5/16 

0 

5210 1111 


5210 


65 

62 

64 

5/8 

55 

122 

122 

3/8 X 16 

1/4 

0 

5210 5010 


5210 

257B 

65 

62 

64 

5/8 

75 

122 

131 

1/2 X16 

1/4 

0 

5010 5210 


1013 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 


COL 3 

203B 

65 

62. 

63 

11/16 

75 

131 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

1013 5210 


5010 

2128 

65 

62 

63 

11/16 

50 

122 

122 

3/8 X16. 

1/4. 

.0 . 

5210 5010 


5210 

22 IB 

65 

62 

63 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

5210 1111 


5210 

230B 

65 

62 

63 

11/16 

42 

121 

121 

5/16X 8 

5/16 

0 

1111 5210 


1111 

239B 

65 

62 

63 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

5210 1111 


5210 

2466 

65 

62 

63 

11/16 

55 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5210 5010 


5210 

257B 

65 

62 

63 

11/16 

75 

123 

131 

1/2 X16 

5/16 

0 

5010 5210 


1013 















4-B1-282 


















VISIONS 


tROftu/d* 


WORTHINGTON 

, SKILLING, HELIE 

& JACKSON 

Civil & Structural 

Engineers 





PROJECT THE W0RLD 

TRADE CENTER 


TITLE 

EXTERIOR HALL PANEL SCHEDULE 






DATE 6-21-67 , 





COLUMN 

1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 


















PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE •FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

303B 

65 

62 

300 

128 80 

80 

491 

491 

130 65 

65 491 

49 1 

132 

65 

65 

491 

491 

3X2B 

65 

62 

300 

136 55 

55 

492 

492 

136 55 

55 492 

4 92 

136 

55 

55 

492 

492 

32 IB 

65 

62 

300 

136 50 

50 

442 

492 

136 50 

50 442 

49 2 

136 

50 

50 

442 

492 

3306 

65 

62 

300 

137 45 

45 

442 

442 

138 45 

4 5 442 

4 42 

138 

46 

46 

442 

492 

339B 

65 

62 

300 

138 50 

50 

492 

492 

138 50 

50 492 

49 2 

138 

50 

50 

492 

492 

348B 

65 

62 

300 

136 55 

55 

4 92 

492 

136 55 

55 492 

4 92 

136 

55 

55 

492 

492 

3578 

65 

62 

300 

132 65 

65 

491 

491 

130 70 

70 491 

49 1 

128 

80 

80 

491 

491 

V 

/■\ 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS. 



SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLCOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

303B 

65 

62 

65 

5/3 

60 

131 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 


1311 


5210 

3126 

65 

62 

66 

5/8 

36 

123 

123. 

3/8 X16 

5/16 

0 

1511 


5210 


1411 

3216 

65 

62 

65 

5/8 

36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 

330B 

65 

62 

65 

5/8 

36 

122 

123 

5/16X16 

5/16 

0 

1411 


5210 


1411 

339B 

65 

62 

65 

5/8 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 

348B 

65 

62 

65 

5/8 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1411 


5210 


1511 

357B 

65 

62 

65 

5/8 

v 

65 

123 

131 

9/16X16 

5/16 

0 

5210 


1311 


5110 





spandrel 

PLATE 


weldments 



SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

303B 

65 

62 

64 

5/8 

60 

131 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 


1311 


5210 

312 6 

65 

62 

64 

5/8 

36 

123 

123 

3/6 X16 

5/16 

0 

1511 


5210 


1411 

32 IB 

65 

62 

64 

5/8 

36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 

330B 

65 

62 

64 

5/8 

36 

122 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1411 


5210 


1411 

^ 339B 

65 

62 

64 

5/8 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 

l 348B 

65 

62 

64 

5/8 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1411 


5210 


1511 

* 357B 

/ 

65 

62 

64 

5/8 

65 

123 

131 

9/16X16 

5/16 

0 

5210 


1311 


5110 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

303B 

65 

62 

63 

11/16 

60 

131 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 


1311 


5210 

312B 

65 

62 

63 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1511 


5210 


1411 

3218 

65 

62 

63 

11/16 

36 

123 

123 

3/B X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


,5210 

3308 

65 

62 

63 

11/16 

36 

122 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1411 


5210 


1411 

339B 

65 

62 

63 

11/16 

36 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 


1411 


5210 

348B 

65 

62 

63 

11/16 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1411 


5210 


1511 

357B 

65 

62 

63 

11/16 

65 

123 

131 

9/16X16 

5/16 

0 

5210 


1311 


5110 

















4-B1-283 
























f~" VISIONS 


WORTHINGTON 

, SKILLING. HELLE 

& JACKSON 

Civil & Structural 

Engineers 




PROJECT THE WQRLD 

TRADE CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 






DATE 6-21-67 





COLUMN 

1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 



















PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 


403B 

65 

62 

300 

124 100 

100 

491 

491 

124 90 90 441 

49 1 

125 

90 

90 

441 

491 


412B 

65 

62 

300 

125 80 

80 

441 

441 

126 75 75 441 

441 

127 

75 

75 

441 

441 


421B 

65 

62 

300 

130 60 

60 

431 

431 

130 60 60 431 

431 

129 

60 

60 

431 

431 


430B 

65 

62 

300 

129 55 

55 

421 

431 

129 35 55 421 

431 

L 29 

55 

55 

431 

431 


439B 

65 

62 

300 

129 50 

50 

431 

441 

130 50 50 431 

44 1 

130 

50 

50 

441 

441 


448B 

65 

62 

300 

127 70 

70 

441 

441 

126 70 70 441 

441 

125 

75 

75 

441 

441 


457B 

65 

62 

300 

125 80 

80 

441 

491 

124 65 85 441 

49 1 

124 

90 

90 

491 

49i 

V 

/\ 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

number 

FLOUR 

T 4 

FY4 

• SCL 

SCR 

NO 5 NO 6 

MO 7 

COL 1 


COL 2 


COL 3 


403B 

65 

62 

- 65 

5/0 

75 

131 

123 

1/2 X16 5/16 

0 

1013 


5210 


5010 


412B 

65 

62 

65 

5/8 

55 

122 

122 

3/8 X16 1/4 

0 

5210 


5010 


5210 


42 IB 

65 

62 

65 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X11 5/16 

0 

5210 


1111 


5210 


430B 

65 

62 

65 

5/8 

36 

121 

121 

5/16X 9 5/16 

0 

1111 


5210 


1111 


439B 

65 

62 

65 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X11 5/16 

0 

5210 


1111 


5210 


448B 

65 

62 

65 

5/8 

50 

122 

122 

3/8 X16 1/4 

0 

5210 


5010 


5210 


457B 

65 

62 

65 

5/8 

70 

123 

131 

1/2 X16 5/16 

0 

5010 


5210 


1013 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT OETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

PY4 

SCL 

SCR 

NO 5 NO 6 

MO 7 

COL 1 


COL 2 


COL 3 


403B 

65 

62 

64 

5/8 

• 75 

131 

123 

1/2 X16 5/16 

0 

1013 


5210 


5010 


412B • 

65 

62 

64 

5/a 

55 

122 

122 

3/3 X16 1/4 

0 

5210 


5010 


5210 


42 IB 

65 

62 

64 

5/6 

42 

122 

122 

5/16X11 5/16 

0 

5210 


1111 


5210 


u 4300 

65 

62 

64 

5/8 

42 

121 

122 

5/16X 9 5/16 

0 

1111 


5210 


1111 


\ 439B 

65 

62 

64 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X12 5/16 

0 

5210 


1111 


5210 


448B 

65 

62 

64 

5/8 

50 

122 

122 

3/8 X16 1/4 

0 

5210 


5010 


5210 


/ 4578 

7 

65 

62 

64 

5/8 

70 

123 

131 

1/2 X16 5/16 

0 

5010 


5210 


1013 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 NO 6 

NO 7 

COL 1 


COL 2 


COL 3 


403B 

65 

62 

63 

11/16 

CO 

131 

123 

1/2 X16 5/16 

0 

1013 


5210 


5010 


412B- 

65 

62 

63 

11/16 

55 

122 

122 

3/8 X16 1/4 

0 

5210 


5010 


5210 


421B 

65 

62 

63 

11/16 

42 

122 

122 

5/16X11 5/16 

0 

5210 


1111 


5210 


430B 

65 

62 

63 

11/16 

42 

121 

122 

5/16X 9 5/16 

0 

1111 


5210 


1111 


439B 

65 

62 

63 

11/16 

36 

122 

122 

5/16X12 5/16 

0 

5210 


1111 


5210 


448B 

65 

62 

63 

11/16 

50 

122 

122 

3/8 X16 1/4 

0 

5210 


5010 


5210 


457B 

65 

62 

63 

11/16 

75 

123 

131 

1/2 X16 5/16 

0 

5010 


5210 


1013 

















4-B1-284 


















EXTE 


WORTHINGTON. SKILLING. HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


PANEL NUMBER 

200B 65 63 

4008 65 63 


COLUMN 1 

PANEL - 


TYPE 

TYPE 

FYi 

FY2 

CSU 

CSL 

210 

130 

80 

80 

491 

491 

210 

130 

85 

85 

491 

491 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

F LOO R 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

200B 

65 

63 

65 

5/8 

55 

131 

131 

400B 

65 

63 

65 

5/8 

60 

131 

131 





SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

20.0B 

65 63 

64 

5/8 

60 

131 

131 

400B 

65 63 

64 

5/8 

60 

131 

131 


) 


Civil & Structural Engineers 


date 


6-21-67 


11 OR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 COLUMN 3 


TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

530 

65 

85 

0 

0 

128 

85 

85 

491 

491 

530 

90 

90 

0 

0 

128 

90 

90 

491 

491 


-y 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

11/16X16 

3/8 

1/4 

1313 

5010 

5610 

11/16X16 

5/16 

0 

1313 

5010 

5610 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NO 5 

NO 6 

Nn 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

11/16X16 

3/8 

1/4 

1313 

5010 

5610 

11/16X16 

3/8 

1/4 

1313 

5010 

.5610 


4-61-285 

















/IS IONS 


Sis 


WORTHINGTON 

. SKILLING, HELLE 

& JACKSON 

Civil & Structural 

Engineers 





PROJECT THg WORLO 

TRADE CENTER 


TITLE 

EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 






date 

6-21-67 ; 





CULUMN 

1 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 



















PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 


1098 

66 

63 

300 

135 55 

55 

492 

492 

135 55 55 492 

A9 2 

136 

55 

55 

492 

492 


1188 

66 

63 

300 

136 55 

55 

492 

492 

136 55 55 492 

4 92 

136 

55 

55 

492 

492 


127B 

66 

63 

300 

136 55 

55 

442 

492 

136 p5 55 442 

442 

136 

55 

55 

442 

442 


1333 

66 

63 

300 

137 55 

55 

442 

492 

137 55 55 442 

492 

137 

55 

55 

492 

492 


142B 

66 

63 

300 

137 55 

55 

492 

492 

136 55 55 492 

49 2 

136 

55 

55 

492 

49 2 


15 IB 

66 

63 

300 

136 55 

55 

492 

492 

135 55 55 492 

492 

135 

55 

55 

492 

492 

V 

/V 





... _S.PAN.D_R6L._ 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


109B 

66 

63 

66 

5/8 

42 

123 

123 

3/8 X16 5/16 

0 

5210 


1411 


5210 


118B 

66 

63 

66 

5/0 

36 

123 

123 

3/8 X16 5/16 

0 

1411 


5210 


1411 


127B 

66 

63 

66 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X15 5/16 

0 

5110 


1411 


5210 


133B 

66 

63 

66 

5/6 

42 

123 

123 

3/8 X16 5/16 

0 

5210 


1411 


5110 


142B 

66 

63 

66 

5/8 

42 

123 

123 

7/16X16 5/16 

0 

1411 


5210 


1411 


15 IB 

66 

63 

66 

5/8 

42 

123 

123 

7/16X16 5/16 

0 

5210 


1411 


5210 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SC ft 

NO 5 NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


109B 

66 

63 

65 

5/8 

36 

123 

123 

3/8 X16 5/16 

0 

5210 


1411 


5210 


USB 

66 

63 

65 

5/8 

42 

123 

123 

3/8 X16 5/16 

0 

1411 


5210 


1411 


jv 127B 

66 

63 

65 

5/8 

42 

123 

122 

5/16X16 5/16 

0 

5110 


1411 


5210 


\ 133B 

66 

63 

65 

5/8 

42 

123 

123 

3/8 X16 5/16 

0 

5210 


1411 


5110 


* 142B 

66 

63 

65 

5/8 

42 

123 

123 

7/16X16 5/16 

0 

1411 


5210 


1411 


) 1516 

66 

63 

65 

5/8 

42 

123 

123 

7/16X16 5/16 

0 

5210 


1411 


5210 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


109B 

66 

63 

64 

5/8 

36 

123 

123 

7/16X16 5/16 

0 

5210 


1411 


5210 


118S 

66 

63 

64 

5/8 

36 

123 

123 

7/16X16 5/16 

0 

1411 


5210 


1411 


127B 

66 

63 

64 

5/8 

42 

123 

122 

3/8 X16 5/16 

C 

5110 


1411 


5210 


1338 

66 

63 

64 

5/8 

42 

123 

123 

7/16X16 5/16 

0 

5210 


1411 


5110 


142B 

66 

63 

64 

5/8 

42 

123 

123 

7/16X16 5/16 

0 

1411 


5210 


1411 


1513 

66 

63 

64 

5/8 

42 

123 

123 

7/16X16 5/16 

0 

5210 


1411 


5210 

















4-B1-286 





















WORTHINGTON, SKILLING, HELLE 

& JACKSON 

Civil 

& Structural 

Engineers 





PROJECT THg WORLD 

TRADE CENTER 


TITLE 

EXTERIOR ’HALL PANEL SCHEDULE 





□ATE 

6-21—6 7 





COLUMN 

1 


COLUMN 2 


COLUMN 

3 





PAN t L 


■ 






** 





PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE FY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

209B 

66 

63 

300 

125 60 

80 

441 

441 

125 80 

80 

44 L 

441 

125 75 

75 

441 

441 

2 18B 

66 

63 

300 

130 60 

60 

441 

441 

130 55 

55 

431 

441 

130 55 

55 

431 

441 

227B 

66 

63 

300 

129 55 

55 

431 ■ 

431 

129 50 

50 

431 

43 1 

129 50 

50 

431 

431 

2 33B 

66 

63 

300 

129 55 

55 

431 

431 

129 55 

55 

431 

431 

129 55 

55 

431 

431 

2428 

66 

63 

300 

130 60 

60 

431 

441 

130 60 • 

60 

431 

44 1 

130 60 

60 

441 

441 

2 5 IB 

66 

63 

300 

125 30 

80 

441 

441 

125 85 

85 

441 

441 

125 85 

85 

441 

441 

X 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 


COL 3 

209B 

66 

63 

66 

5/8 

55 

122 

122 

3/8 X16 


1/4 

0 

5010 

5210 


1212 

218B 

66 

63 

66 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X12 


5/16 

0 

1611 

5210 


1111 

227B 

66 

63 

66 

5/8 

36 

122 

121 

5/16X 9 


5/16 

0 

5110 

mi 


5210 

2 33B 

66 

63 

66 

5/8 

42 

121 

122 

5/16X 9 


5/16 

0 

5210 

mi 


5110 

242B 

66 

63 

66 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X12 


5/16 

0 

1111 

5210 


1611 

251B 

66 

63 

66 

5/8 

60 

122 

122 

3/8 X16 


1/4 

0 

1212 

5210 


5010 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 


NO 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 


COL 3 

2 09B 

66 

63 

65 

5/8 

50 

123 

122 

3/8 X16 


1/4 

0 

5010 

5210 


1212 

218B 

66 

63 

65 

5/8 

42 

122 

122 

• 5/16X12 


5/16 

0 

1611 

5210 


nil 

2278 

66 

63 

65 

5/8 

36 

122 

121 

5/16X 9 


5/16 

0 

5110 

1111 


5210 

^ 233B 

66 

63 

65 

5/8 

42 

121 

122 

5/16X 9 


5/16 

0 

5210 

1111 


5110 

\ 242B 

66 

63 

65 

5/3 

42 

122 

122 

5/16X12 


5/16 

0 

1111 

5210 


1611 

' 251B 

»/ 

J 

66 

63 

65 

5/8 

55 

122 

122 

3/8 X16 


1/4 

0 

1212 

5210 


5010 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

\f\ 

□ 

2 


NO 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 


COL 3 

209B 

66 

63 

64 '• 

5/8 

50 

123 

122 

7/16X16 


1/4 

0 

5010 

5210 


1212 

2188 

66 

63 

64 

5/8 

42 

122 

1'22 

.5/16X12 


5/16 

0 

1611 

5210 


mi 

2278 

66 

63 

64 

5/8 

36 

122 

121 

5/16X 9 


5/16 

n 

5110 

111! 


5210 

2338 

66 

63 

64 

5/8 

42 

121 

122 

5/16X 9 


5/16 

n 

5210 

mi 


5110 

2428 

66 

63 

64 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X12 


5/16 

0 

mi 

5210 


1611 

2518 

66 

63 

64 

5/8 

55 

122 

122 

3/8 X16 


1/4 

0 

1212 

5210 


5010 

















4-81-287 






















WORTHINGTON. SKILLING. HELLS & JACKSON 



PROJECT TH£ HQRUD 

TRADE C 

ENTER 


TITLE 

EXTE 





COLUMN 

1 





PANEL 

- --- 

-- 


— 

PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

C5D 

CSL 

309B 

66 

63 

300 

135 55 

55 

492 

492 

318B 

66 

63 

300 

136 50 

50 

442 

492 

327B 

66 

63 

300 

136 50 

50 

442 

442 

333B 

66 

63 

300 

137 50 

50 

442 

492 

342B 

66 

63 

300 

137 55 

55 

492 

492 

35 IB 

66 

63 

300 

136 55 

55 

492 

492 





SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

309B 

66 

63 

66 

5/8 

42 

123 

123 

3185 

66 

63 

66 

5X8 

36 

123 

123 

327B 

66 

63 

66 

5/8 

36 

122 

122 

3336 

66 

63 

66 

5/8 

36 

123 

123 

342 B 

66 

63 

66 

5/8 

42 

123 

123 

3513 

66 

63 

66 

5/8 

42 

123 

123 





SPANDREL 

PLATE 


panel 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

309B 

66 

63 

65 

5/8 

36 

123 

123 

■ 3135 

66 

6 3 

65 

5/8 

36 

123 

123 

327B 

66 

63 

65 

5/8 

36 

122 

122 

333B 

66 

63 

65 

5/8 

36 

123 

123 

\ 342 B 

66 

63 

65 

5/3 

36 

123 

123 

\ 3 5 IB 

66 

63 

65 

5/0 

42 

123 

123 

/ 




SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

309B 

66 

63 

64 

5/8 

36 

123 

123 

318B 

66 

63 

64 

5/0 

36 

123 

123 

327B 

66 

63 

64 

5/8 

36 

122 

122 

333B 

66 

63 

64 

5/8 

36 

123 

123 

342B 

66 

63 

64 

5/8 

42 

123 

123 

3 5 IB 

66 

63 

64 

5/8 

42 

123 

123 


Ci 

vi 1 & Structural 

Engineers 









f DATE 

3 TOR NALL PANEL SCHEDULE 




] 6-21—67 

COLUMN 2 



COLUMN 3 


TYPE FY1 FY 2 CSU 

C5 L 

TYPE 

FY1 

FY2 CSU 

CSL 

135 55 

55 492 

49 2 

136 

55 

55 492 

492 

136 50 

50 442 

492 

136 

50 

50 442 

492 

136 45 

45 442 

44 2 

136 

46 

46 442 

442 1 

137 50 

50 442 

4 92 

137 

50 

50 492 

492 

136 55 

55 492 

49 2 

136 

55 

55 492 

492 

135 55 

55 492 

492 

135 

60 

60 492 

492 

X 

WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 


MO 5 

<o 

o 

z 

MO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 


1411 

5210 

3/8 X16 

5/16 

0 

1411 


5210 

1411 

5/16X15 

5/16 

c 

5110 


1411 

5210 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 


1411 

5110 

7/16X16 

5/16 

0 

1411 


5210 

1411 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 


1411 

5210 

WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 


NO 5 

NO 6 

MO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 


14H 

5210 

3/8 X16 

5/16 

0 

1411 


5210 

1411 

5/16X15 

5/16 

0 

5110 


1411 

5210 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 


1411 

5110 

7/16X16 

5/16 

0 

1411 


5210 

1411 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 


1411 

5210 

WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 


MO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3/8 *X1 6 

5/16 

0 

5210 


1411 

5210 

3/8 X16 

5/16 

0 

1411 


5210 

1411 

5/16X15 

5/16 

0 

5110 


1411 

5210 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 


1411 

5110 

7/16X16 

5/16 

0 

1411 


5210 

1411 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 


1411 

5210 

i 


4-BL-288 

























WORTHINGTON, SKILLING. HELLE & JACKSON 


PfcOJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTER 



COLUMN 1 





PANEL 





——— 

PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

FYi 

FY2 

CSIJ 

CSL 

409B 

66 

63 

300 

12-5 

85 

85 

441 

441 

418B 

66 

63 

300 

130 

60 

60 

441 

441 

427B 

66 

63 

300 

129 

55 

55 

431 

431 

433B 

66 

63 

300 

129 

55 

55 

431 

431 

442B 

66 

63 

300 

3.30 

55 

55 

441 

441 

45 IB 

66 

63 

300 

125 

75 

75 

441 

441 


SPANDREL PLATE 


PANEL 

NUMBER 

P LOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

4098 

66 

63 

66 

5/8 

60 

122 

122 

418B 

66 

63 

66 

5/8 

4 2 

122 

122 

42 7B 

66 

63 

66 

5/8 

42 

122 

121 

433B 

66 

63 

66 

5/3 

36 

121 

122 

442 B 

66 

63 

66 

5/8 

36 

122 

122 

451B 

66 

63 

66 

5/8 

55 

122 

122 






SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

floor 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

409B 

66 

63 

65 

5/8 

55 

122 

122 

418 B 

66 

63 

65 

5/8 

42 

122 

122 

42 7B 

66 

63 

65 

5/8 

42 

122 

121 

433B 

66 

63 

65 

5/8 

36 

121 

122 

442B 

66 

63 

65 

5/8 

36 

122 

122 

45 1B 

66 

63 

65 

5/8 

50 

122 

122 






SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

floor 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

409B 

66 

63 

64 

5/8 

55 

122 

122 

418B 

66 

63 

64 

5/8 

42 

122 

122 

42 7 B 

66 

63 

64 

5/8 

42 

122 

121 

433B 

66 

63 

64 

5/8 

36 

122 

122 

442B 

66 

63 

64 

5/8 

36 

122 

122 

4518 

66 

63 

64 

5/8 

50 

122 

123 


Ci 

v i 1 & Structural 

Engineers 




IOR WALL PANEL SCHEDULE 

DATE 6-21—6 7 

COLUMN 2 



COLUMN 

3 


TYPE FYI FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

CSL 

125 05 

85 441 

441 

125 

00 

80 

441 

441 

130 60 

60 431 

4 41 

130 • 

60 

60 

431 

441 

129 55 

55 431 

431 

129 

55 

55 

431 

431 

129 50 

50 431 

431 

129 

50 

50 

431 

431 

130 55 

55 441 

441 

130 

55 

55 

441 

441 

125 80 

8 0 441 

441 

125 

80 

80 

441 

441 









X 

WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 


NO 5 

MO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

3/8 X16 

1/4 

0 

5010 


5210 


1212 

5/16X12 

5/16 

0 

1611 


5210 


1111 

5/16X 9 

5/16 

0 

5110 


1111 


5210 

5/16X 9 

5/16 

0 

5210 


1111 


5110 

5/16X12 

5/16 

0 

1111 


5210 


1611 

3/8 X16 

1/4 

0 

1212 


5210 


5010 

WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 


NO 5 

NO 6 

MO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

3/8 X16 

1/4 

0 

5010 


5210 


1212 

5/16X12 

5/16 

0 

1611 


5210 


1111 

5/16X 9 

5/16 

0 

5110 


1111 


5210 

5/16X 9 

5/16 

0 

5210 


1111 


5110 

5/16X13 

5/16 

0 

1111 


5210 


1611 

3/8 X16 

1/4 

0 

1212 


5210 


5010 

WELDMENTS 



SEAT 

DETAIL 


NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

3/8 X16 

1/4 

0 

5010 


5210 


1212 

5/16X12 

5/16 

0 

1611 


5210 


1111 

5/16X 9 

5/16 

0 

5110 


1111 


5210 

5/16X10 

5/16 

0 

5210 


1111 


5110 

5/16X13 

5/16 

0 

1111 


5210 


1611 

3/8 X16 

1/4 

0 

1212 


5210 


5010 

1- 


4-B1-289 


















Civil & Structural Engineers 


DATE 


XS 


WORTHINGTON, SKILLING. HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR HALL PANEL SCHEDULE 


CULUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FV2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

100B 

66 

64 

210 

128 

35 

35 

491 

491 

529 

85 

85 

0 

0 

129 

80 

80 

491 

491 

300B 

66 

64 

210 

128 

90 

90 

491 

491 

529 

90 

90 

0 

0 

129 

80 

80 

491 

491 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

RY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1008 

66 

64 

66 

5/8 

60 

131 

131 

11/16X16 

5/16 

0 

5410 

5010 

1313 

300B 

66 

64 

66 

5/8 

60 

131 

131 

5/8 X16 

5/16 

0 

5410 

5010 

1313 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 

PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 COL 3 

100B 

66 

64 

65 

5/8 

55 

131 

131 

11/16X16 

5/16 

0 

5410 

5010 1313 

300B 

66 

64 

65 

5/8 

60 

131 

131 

5/8 X16 

5/ 16 

0 

5410 

5010 1313 



















Civil Sl Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR HALL PANEL SCHEDULE 


DATE 


6-21-67 


f ~VISIONS 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 





PANEL 


-- 

■—— 


-—— 

———— 

— 


-—- 

—— — • 

■— - — — 


—— 


PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE 

>- 

u. 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

F-Y1 1 

FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY 2 

CSU 

CSL 

1063 

67 

64 

300 

132 ’ 

55 

55 

491 

491 

133 

55 

55 491 

49 2 

134 

55 

55 

491 

492 

115B 

67 

64 

300 

• 135 

55 

55 

4 92 

492 

135 

55 

5 5 492 

4 92 

135 

55 

55 

492 

492 

124B 

67 

64 

300 

135 

55 

55 

442 

492 

135 

55 

55 442 

44 2 

135 

55 

55 

442 

442 

136 B 

67 

64 

300 

137 

55 

55 

492 

492 

137 

55 

55 492 

4 92 

137 

55 

55 

492 

492 

145B 

67 

64 

300 

135 

55 

55 

492 

492 

135 

55 

55 492 

49 2 

135 

55 

55 

492 

492 

154B 

67 

64 

300 

134 

60 

60 

491 

4 92 

133 

60 

60 491 

4 92 

132 

60 

60 

491 

491 





SPANDREL 

PLATE 



WELDMENTS 


SEAT 

DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 


FY4 

SCL 

SCR 

NO 

5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

106B 

67 

64 

67 

5/8 


42 

123 

123 

3/8 

X16 

5/16 

0 

1311 


5110 


1411 

115B 

67 

64 

67 

5/8 


36 

123 

123 

3/8 

X16 

5/16 

0 

5110 


1411 


5110 

124B 

67 

64 

67 

5/8 


36 

123 

122 

5/16X16 

5/16 

0 

1411 


5110 


1411 

136 B 

67 

64 

67 

5/8 


42 

123 

123 

3/8 

X 16 

5/16 

0 

1411 


5110 


1411 

145B 

67 

64 

67 

5/8 


42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5110 


1411 


5110 

154B 

67 

64 

67 

5/8 


42 

123 

123 

3/8 

X 16 

5/16 

0 

1411 


5110 


1311 




r 


PANEL 

NUMBER 

F LOOR 

SPANOREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

1Q6B 

67 

64 

66 

5/8 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1311 

5110 

1411 

115B 

67 

64 

66 

• 5/8 

36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

1243 

67 

64 

66 

5/8 

36 

123 

122 

5/16X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

136 B 

67 

64 

66 

5/8 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

1453 

67 

64 

66 

5/8 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

154B 

67 

64 

66 

5/8 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1311 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

r- 

o 

2 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

106B 

67 

64 

65 

5/8 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1311 

5110 

1411 

115B 

67 

64 

65 

5/8 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

124B 

67 

64 

65 

5/8 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

136B 

67 

64 

65 

5/8 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

145B 

67 

64 

65 

5/8 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

154B 

67 

64 

65 

5/8 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1311 


4-B1-291 


























Civil & Structural Engineers 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 
project TH0 WQRLD TRADE CENTER T,TLC EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE \oatk 6 _ 2 i-67 


PANEL 

NUMBER 



COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

206B 

67 

64 

300 

124 

80 

80 

441 

491 

124 

80 

00 

441 

44 1 

124 

80 

80 

441 

441 

215B 

67 

64 

300 

128 

66 

65 

441 

441 

129 

60 

60 

441 

441 

129 

60 

60 

441 

441 

224B 

67 

64 

300 

129 

55 

55 

431 

431 

129 

55 

55 

431 

431 

129 

55 

55 

431 

431 

236B 

67 

64 

300 

129 

60 

60 

431 

431 

129 

60 

60 

431 

431 

129 

60 

60 

431 

431 

245B 

67 

64 

300 

129 

60 

60 

441 

441 

129 

65 

65 

441 

441 

128 

70 

70 

441 

441 

2546 

67 

64 

300 

124 

85 

85 

441 

441 

124 

85 

85 

441 

441 

124 

85 

85 

441 

441 






SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2' 

COL 3 

2068 

67 

64 

67 

5/8 55 

122 

122 

3/8 X16 1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

2158 

67 

64 

67 

5/8 45 

122 

122 

3/8 X16 1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

2248 

67 

64 

67 

5/8 42 

122 

121 

5/16X 9 5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

2368 

67 

64 

67 

5/8 42 

121 

122 

5/16X 9 5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

2458 

67 

64 

67 

5/8 45 

122 

122 

5/16X16 1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

2548 

67 

64 ' 

67 

5/8 55 

122 

122 

3/8 X16 1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

1 

1 

1 

1 

1 

l o 
o 

COL 2 

COL 3 

2Q6B 

67 

64 

66 

5/8 

55 

123 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

2158 

67 

64 

66 

5/8 

45 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

224B 

67 

64 

66 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X10 

5/16 

0 

1111 

5110 

I'm 

236B 

67 

64 

66 

5/8 

42 

122 

122 • 

5/16X10 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

245B 

67 

64 

66 

5/8 

46 

122 

122 

3/8 X16 

i/4 

0 

5110 

5310 

1212 

254B 

67 

64 

66 

5/8 

60 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

206B 

67 

64. 

65 

5/8 

55 

123 

123 

7/16X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

215B 

67 

64 

65 

5/8 

42 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

224B 

67 

64 

65 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X10 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

236B 

67 

64 

65 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X10 

5/16 

0 

mi 

5110 

mi 

245B 

67 

64 

65 

5/8 

45 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

254B 

67 

64 

65 

5/8 

60 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


























E 


/ISIONS 


c 



WORTHINGTON, SKILLING. HELLE &. JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TlTi_E 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

306B 

67 

64 

300 

315B 

67 

64 

300 

324B 

67 

64 

300 

336B 

67 

64 

300 

345B 

67 

64 

300 

354B 

67 

64 

300 


PANEL 

number 

FLOOR 

3063 

67 

64 

67 

315B 

67 

64 

67 

324B 

67 

64 

67 

336B 

67 

64 

67 

345B 

67 

64 

67 

354B 

67 

64 

67 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

306B 

67 

64 

66 

315B 

67 

64 

66 

324B 

67 

64 

66 

3366 

67 

64 

66 

345B 

67 

64 

66 

354B 

67 

64 

66 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

3066 

67 

64 

65 

315B 

67 

64 

65 

3246 

67 

64 

65 

336B 

67 

64 

65 

345B 

67 

64 

65 

3 54B 

67 

64 

65 


CULIJi'iN 1 


TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

132 

60 

60 

441 

491 

135 

55 

55 

442 

492 

135 

50 

50 

442 

442 

137 

50 

50 

492 

492 

135 

55 

55 

492 

492 

134 

60 

60 

491 

492 


SPANDREL PLATE 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

5/8 

42 

122 

123 

5/8 

36 

123 

123 

5/8 

36 

122 

122 

5/ 8 

36 

123 

123 

5/8 

*2 

123 

123 

5/0 

42 

123 

123 


SPANDREL 

PLATE 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

5/8 

42 

123 

123 

5/8 

36 

123 

123 

5/8 

36 

122 

122 

5/8 

36 

123 

123 

5/8 

42 

123 

123 

5/8 

\ 

f 

42 

123 

123 


SPANDREL 

PLATE 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

5/8 

42 

123 

123 

5/8 

36 

123 

123 

5/8 

36 

123 

122 

5/8 

36 

123 

L 23 

5/8 

42 

123 

123 

5/8 

42 

123 

123 


Civil & Structural Engineers 


date 


RIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


6-21-67 


TYPE 

FY1 

F Y2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

133 

60 

60 

441 

49 2 

134 

55 

55 

441 

492 

135 

55 

65 

442 

492 

135 

55 

55 

442 

492 

135 

50 

50 

442 

44 2 

135 

50 

50 

442 

442 

137 

50 

50 

492 

492 

137 

50 

50 

492 

492 

135 

55 

55 

492 

49 2 

135 

55 

55 

492 

492 

133 

60 

60 

49 1 

492 

132 

60 

60 

491 

491 


WELDMENTS SEAT DETAIL 


NCT 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

5/16X16 

5/16 

0 

1311 

5110 

1411 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

5/16X15 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

3/0 X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

3/0 X16 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

3/8 X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1311 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 

• 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

CDL 1 

COL 2 

COL 3 

5/16X16 

5/16 

0 

1311 

5110 

1411 

. 3/8 X16 

5/16 

. 0 

5110 

1411 

5110 

5/16X15 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

3/8 X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

7/16X16 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

3/8 X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1311 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

NO 5 

ND 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

3/8 XI6 

5/16 

0 

1311 

5110 

1411 

3/8 X16 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

5/16X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

3/8 X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1411 

7/16X16 

5/16 

0 

5110 

1411 

5110 

3/8 X16 

5/16 

0 

1411 

5110 

1311 


4—B1-293 






















Civil & Structural Engineers 


DATE 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE Si JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


6-21-67 


ISIONS 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

' p Y1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FYi 

FY2 

CSU 

CS L 

TYPE 

FYI 

FY2 

CSU 

C$L 

4063 

67 

64 

300 

124 

85 

85 

441 

441 

124 

85 

85 

441 

441 

124 

85 

85 

441 

441 

415B 

67 

64 

300 

128 

70 

70 

441 

441 

129 

65 

65 

441 

4 41 

129 

65 

65 

441 

441 

424B 

67 

64 

300 

129 

60 

60 

431 

431 

129 

60 

60 

431 

43 1 

129 

60 

60 

431 

431 

436 S 

67 

64 

300 

129 

56 

55 

431 

431 

129 

50 

50 

431 

4 3L 

129 

55 

55 

431 

431 

44 5 B 

67 

64 

300 

129 

35 

55 

441 

441 

129 

60 

60 

441 

44 1 

128 

65 

65 

441 

441 

4540 

67 

64 

300 

124 

80 

80 

441 

441 

124 

80 

80 

441 

441 

124 

80 

80 

441 

441 


\S 

A 


r 



( 




. . 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

o 

o 

Z 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4068 

67 

64 

67 

5/8 

60 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

4158 

67 

64 

67 

5/8 

46 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

42 4B 

67 

64 

67 

5/8 

42 

122 

121 

5/16X 9 

5/16 

0 

1111 

5L10 

1111 

4360 

67 

64 

67 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X10 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

445B 

67 

64 

67 

5/8 

42 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

454B 

67 

64 

67 

5/8 

55 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

4068 

67 

64 

66 

5/B 

60 

122 

122 

3/8 Xl6 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

4150 

67 

64 

• 66 

5/8 

50 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

1212 

5 51C 

5110 

4240 

67 

64 

66 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X10 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

4360 

67 

64 

66 

5/8 

36 

122 

122 • 

5/16X10 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

4450 

67 

64 

66 

5/3 

42 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5110 ' 

5310 

1212 

454B 

67 

64 

66 

5/8 

55 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

.COL 3 

4060 

67 

64 

65 

5/8 

60. 

123 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 

4150 

67 

64 

65 

5/8 

45 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

1212 

5510 

5110 

424B 

67 

64 

65 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X10 

5/16 

0 

1111 

5110 

1111 

436B 

67 

64 

65 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

1111 

5110 

mi 

445B 

67 

64 

65 

5/Q 

42 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5110 

5310 

1212 

4540 

67 

64 

65 

5/8 

55 

122 

L 23 

3/8 X16 

1/4 

0 

5110 

1212 

5110 


r 
























WORTHINGTON, SKILLING. HELLE 

& JACKSON 

Civil & Structural Engineers 



PROJECT TH£ i>joRLD trade center 

TITLE EXTERIOR 

WALL PANEL SCHEDULE 

DATE 

6-21-67 



PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUMN 

3 


PANEL NUMBER 

TYPE 

FY1 FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

CSU 

CSL 

200B 67 65 

210 

129 

80 80 

491 

491 

529 

85 85 

0 

0 

127 

85 85 

491 

491 

400B 67 65 

210 

129 

35 85 

491 

491 

529 

90 90 

0 

0 

127 

90 90 

491 

491 


X/' 

A 






SPANDREL 

PLATE 


WEL 

DMENTS 


SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 COL 2 

COL 3 

2003 

67 

65 

67 

5/8 

60 

131 

131 

5/e x16 

5/16 

0 

1313 5010 

5610 

400 B 

67 

65 

67 

5/8 

65 

131 

131 

5/8 X16 

5/16 

0 

1313 5010 

5610 


SPANDREL PLATE WELDMENTS SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

F LQOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

200B 

67 

65 

66 

5/8 

60 

131 

131 

11/16X16 

5/16 

0 

1313 

5010 

5610 

400 B 

67 

65 . 

66 

5/6 

65 

131 

131 

5/8 _X16 

5/16 

0 

1313 

5010 

5610 


4-BI-295 





















Civil & Structural Engineers 


DATE 


f~ VISIONS 


WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUMN 1 


COLUMN 2 


COLUMN 3 


PANEL 


PANEL 

NUH6ER 

type 

TYPE 

FY1 

FY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

103B 

68 

65 

300 

127 

75 

75 

491 

491 

129 

65 

65 

441 

49 1 

131 

60 

60 

441 

491 

112B 

68 

65 

300 

135 

55 

55 

492 

4 92 

135 

55 

55 

49 2 

4 92 

135 

55 

55 

492 

492 

12 IB 

68 

65 

300 

135 

55 

55 

442 

492 

135 

55 

55 

442 

49 2 

135 

55 

55 

442 

492 

130B 

68 

65 

300 

136 

55 

53 

442 

442 

136 

55 

55 

442 

4 42 

136 

55 

55 

442 

442 

139B 

68 

65 

300 

136 

55 

55 

49 2 

492 

136 

55 

55 

492 

49 2 

136 

55 

55 

492 

492 

148B 

68 

65 

300 

135 

55 

55 

492 

4 92 

135 

55 

55 

492 

492 

135 

55 

55 

492 

492 

157B 

68 

65 

300 

131 

65 

65 

491 

491 

129 

65 

65 

491 

49 1 

127 

80 

80 

491 

491 


6-21-67 


r 



r 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

103B 

68 

65 ' 

68 

1129 

68 

65 

68 

1218 

68 

65 

68 

130B 

68 

65 

68 

1396 

68 

65 

68 . 

1488 

68 

65 

68 

157B 

68 

65 

68 


PANEL 

number 

floor 

103B 

68 

65 

67 

1126 

68 

65 

• . 67 

121B 

68 

65 

67 

130B 

68 

65 

67 

139B 

68 

65 

67 

1488 

68 

65 

67 

157B 

68 

65 

67 


PANEL 

NUMBER 

FLDOR 

103B 

63 

65 

66 

112B 

68 

65 

66 

12 IB 

68 

65 

66 

1308 

68 

65 

66 

139B 

68 

65 

66 

148B 

68 

65 

66 

157B 

68 

65 

66 


V SPANDREL 

PLATE 


weldments 



SEAT DETAIL 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

5/8 

60 

131 

123 

1/2 X16 

1/4 

0 

5110 

1311 

5210 

5/8 

36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1511 

5210 

1411 

5/8 

36 

123 

122 

5/16X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X15 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

5/,6 

42 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

5/8 

36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1411 

5210 

1511 

5/8 

60 

123 

131 

1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

1311 

5110 


SPANDR EL 

PLATE 


W ELDMENTS 



SEAT DETAIL 


T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

5/8 

60 

131 

123 

1/2 X16 

5/16 

0 

5110 

1311 

5210 

5/8. 

36 

• 123 

123 

3/8 X16. 

5/16 

0 

1511 

5210 

1411 

5/8 

36 

123 

123 

3/8 Xl6 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

5/8 

42 

122 

123 

5/16X16 

5/16 

0 

1411 

5210 

1411 

5/8 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

5/8 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1411 

5210 

1511 

5/8 

60 

123 

131 

9/16X16 

5/16 

0 

5210 

1311 

5110 


SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

5/8 . 

60 

131 

123 

9/16X16 

5/16 

0 

5110 

1311 

5210 

5/8 

36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

1511 

5210 

1411 

5/8 

36 

123 

123 

3/8 X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

5/8 

42 

122 

123 

5/16X16 

5/16 

0 

14U 

5210 

1411 

5/8 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

5210 

1411 

5210 

5/8 

42 

123 

123 

7/16X16 

5/16 

0 

1411 

5210 

1511 

5/8 

65 

123 

131 

9/16X16 

5/16 

0 

5210 

1311 

5110 
























WORTHINGTON 

. SKILL! 

NG, HELLS 

Cl JACKSON 

Civil & Structural 

Engineers 




PROJECT th£ , 

QRLu 

T?. A 0 c C c 

:v y j= d 


TITLE 

EXTERIOR HALL PANEL SCHEDULE 





DATG 6—21—67 





CuL'Jf-.N 

l 


COLUMN 2 



COLUMN 

3 




















PAN It t_ 

■ ■ ■ 



mm 








PANEL 

NUMBER 

TYPE 

TYPE FY1 

FY2 

csu 

C5L 

TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

2036 

68 

65 

300 

124 100 

100 

491 

491 

124 90 90 441 

491 

124 

85 

85 

441 

491 

2126 

68 

65 

300 

125 75 

75 

441 

441 

125 75 75 441 

441 

126 

70 

70 

441 

441 

2216 

68 

65 

300 

129 55 

55 

431 

431 

129 55 55 431 

431 

129 

55 

55 

431 

431 

230S 

68 

65 

300 

129 55 

55 

421 

431 

L29 55 55 421 

431 

129 

55 

55 

421 

431 

239B 

68 

65 

300 

129 60 

60 

431 

431 

129 60 60 431 

431 

129 

60 

60 

431 

431 

2486 

68 

65 

300 

126 76 

75 

441 

441 

125 75 75 441 

44L 

125 

80 

80 

441 

441 

2576 

68 

65 

300 

124 90 

90 

441 

441 

124 90 90 441 

44 1 

124 

100 

100 

491 

491 

V 

/\ 





SPAnOREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

o 

iTv 

O 

2 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 

2036 

68 

65 

60 

5/8 

75 

131 

122 

7/16X16 1/4 

0 

1013 


5210 


5010 

212B 

68 

65 

68 

5/8 

50 

122 

122 

5/16X16 1/4 

0 

5210 


5010 


5210 

2218 

68 

65 

68 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X10 5/16 

0 

5210 


1111 


5210 

2306 

68 

65 

68 

5/8 

42 

121 

121 

0X0 5/16 

0 

1111 


5210 


1111 

j 2398 

68 

65 

68 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X10 5/16 

0 

5210 


1111 


5210 

2486 

68 

65 

68 

5/8 

55 

122 

122 

5/16X16 1/4 

0 

5210 


5010 


5210 

2576 

68 

65 

68 

5/8 

75 

122 

131 

7/16X16 1/4 

0 

5010 


5210 


1013 





SPAnOREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 


PANEL 

NUMBER 

FLOUR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 NO 6 

NO 7 

COL 1 


COL 2 


COL 3 

2033 

68 

65 

67 

5/8 

75 

131 

122 

1/2 X16 1/4 

0 

1013 


5210 


5010 

212B 

68 

65 • 

• 67 

-5/8 

55 

122 

122 

. -3/8 X16 .1/4 

.0 

5210 


. 5010 


5210 

k 2216 

68 

65 

67 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X10 5/16 

0 

5210 


1111 


5210 

\ 230B 

68 

65 

67 

5/8 

42 

121 

121 

0X0 5/16 

0 

1111 


5210 


1111 

Ji 2396 

68 

65 

67 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X10 5/16 

0 

5210 


ini 


5210 

I 248B 

68 

65 

67 

5/'8 

55 

122 

122 

5/16X16 1/4 

0 

5210 


5010 


5210 

•J 2576 

68 

65 

67 

5/8 

80 

122 

131 

7/16X16 1/4 

0 

5010 


5210 


1013 





SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL. 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

.T4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 NO 6 

NO 7 

COL 1 


COL 2 


COL 3 

2038 

68 

65 

66 

5/8 

70 

131 

123 

1/2 X16 5/16 

0 

1013 


5210 


5010 

2123 

68 

65 

66 

5/8 

50 

122 

122 

3/8 XU 1/4 

0 

5210 


5010 


5210 

2213 

68 

65 

66 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X11 5/16 

0 

5210 


1111 


5210 

2308 

68 

65 

66 

5/8 

36 

121 

121 

0X0 5/16 

0 

mi 


5210 


nil 

2390 

68 

65 

66 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X11 5/16 

0 

5210 


mi 


5210 

2488 

68 

65 

66 

5/8 

55 

122 

122 

5/16X16 i/4 

0 

5210 


5010 


5210 

2 57B 

68 

65 

66 

5/8 

75 

122 

131 

7/16X16 1/4 

0 

5010 


5210 


1013 

1 

























E 


/■“VISIONS 


r 



i 


WORTHINGTON. SKILLING. HELLE & JACKSON 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


COLUMN 1 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 

TYPE 

FY1 

FY2 

CSU 

CSL 

3036 

68 

65 

300 

127 

30 

BO 

491 

491 

3123 

68 

65 

300 

135 

55 

55 

442 

492 

3216 

68 

65 

300 

135 

50 

50 

442 

442 

3306 

68 

65 

300 

136 

46 

46 

442 

442 

3396 

68 

65 

300 

136 

55 

55 

492 

492 

3486 

68 

65 

300 

135 

55 

55 

4 92 

492 

3576 

68 

65 

300 

131 

65 

65 

44 i 

491 






SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T4 

FY4 

SCL 

SCR 

303B 

63 

65 

60 

5/8 

60 

131 

122 

3123 

68 

65 

6 6 

5/8 

36 

122 

122 

321B 

68 

65 

68 

5/8 

36 

122 

122 

330B 

68 

65 

68 

5/8 

36 

122 

122 

339B 

68 

65 

66 

5/8 

36 

123 

123 

3486 

68 

65 

68 

5/8 

36 

123 

123 

357B 

68 

65 

68 

5/8 

65 

123 

131 






SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

---- 


—_- 

— 

— 

— 

303B 

68 

65 

67 

5/8 

60 

131 

122 

3125 

6 8 

65 

67 

5/8 

36 

123 

123 

32 IB 

63 

65 

67 

5/8 

36 

122 

122 

330B 

68 

65 

67 

5/8 

36 

122 

122 

33 9B 

68 

65 

67 

5/8 

36 

123 

123 

348 B 

68 

65 

67 

5/8 

42 

123 

123 

357B 

68 

65 

67 

5/8 

65 

123 

131 






SPANDREL 

PLATE 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

3038 

68 

65 

66 

5/8 

65 

131 

123 

312B 

68 

65 

66 

5/8 

36 

123 

123 

32 IB 

68 

65 

66 

5/8 

36 

123 

122 

330B 

68 

65 

66 

5/8 

36 

122 

123 

339B 

68 

65 

66 

5/8 

36 

123 

123 

348B 

68 

65 

66 

5/8 

42 

123 

123 

357B 

68 

65 

66 

5/8 

65 

123 

131 


Civil & Structural Engineer* 

RIOR WALL PANEL SCHEDULE 


COLUHN 2 


COLUMN 3 


DATE 


6-21-67 


TYPE FY1 FY2 CSU 

CSL 

TYPE 

FY1 FY2 

C5U 

CSL 

l 

1 

129 65 

65 441 

49 1 

131 

65 65 

441 

491 

1 

135 55 

5 5 442 

4 92 

135 

55 55 

442 

492 

j 

135 50 

50 442 

44 2 

135 

50 50 

442 

442 

| 

136 46 

46 442 

442 

136 

50 50 

442 

442 


136 55 

55 492 

49 2 

136 

55 55 

492 

492 

j 

135 55 

55 492 

4 92 

135 

55 55 

492 

492 


129 70 

70 441 

491 

127 

85 85 

491 

491 

A. 

WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


1/2 X16 

1/4 

0 

5110 

1311 


5210 


5/16X16 

5/16 

0 

1511 

5210 


1411 


5/16X15 

5/16 

0 

5210 

1411 


5210 


5/16X15 

5/16 

0 

1411 

5210 


1411 


3/8 X16 

5/16 

0 

5210 

1411 


5210 


3/8 X16 

5/16 

0 

1411 

5210 


L511 


1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

1311 


5110 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


1/2 X16 

1/4 

0 

5110 

1311 


5210 


3/8 X16 

5/16 

0 

1511 

5210 


14U 


5/16X15 

5/16 

0 

5210 

1411 


5210 


5/16X15 

5/16 

0 

1411 

5210 


1411 


3/8 X16 

5/16 

0 

5210 

1411 


5210 


3/8 X16 

5/16 

0 

1411 

5210 


1511 


1/2 X16 

5/16 

0 

5210 

1311 


5110 


WELDMENTS 



SEAT DETAIL 



NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 


COL 3 


1/2 X16 

1/4 

0 

5110 

1311 


5210 


3/8 X16 

5/16 

0 

1511 

5210 


1411 


5/16X16 

5/16 

0 

5210 

1411 


5210 


5/16X16 

5/16 

0 

1411 

5210 


1411 


7/16X16 

5/16 

0 

5210 

1411 


5210 


7/16X16 

5/16 

0 

1411 

5210 


1511 


9/16X16 

5/16 

0 

5210 

1311 


5110 








\ 



4-61-298 




















WORTHINGTON, SKILLING. HELLE & JACKSON 


DATE 


Civil & Structural Engineers 


PROJECT 


THE WORLD TRADE CENTER 


TITLE 


EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE 


6-21-67 


PANEL 

NUMBER 

PANEL 

TYPE 


COLUMN 

1 



COLUMN 

2 



COLUHN 

3 


TYPE 

FY1 

EY2 

csu 

CSL 

TYPE 

FY1 

F Y2 

CSU 

CSL 

TYPE 

r Y1 

FY2 

CSU 

CSL 

403B 

68 

65 

300 

124 

100 

100 

*■91 

491 

124 

100 

100 

44J. 

44 1 

124 

90 

90 

441 

441 

412 B 

68 

65 

300 

125 

85 

85 

441 

441 

125 

dO 

80 

441 

441 

126 

75 

75 

441 

441 

42 IB 

68 

65 

300 

129 

60 

60 

431 

431 

129 

60 

60 

431 

43 1 

129 

60 

60 

431 

431 

4306 

66 

6 5 

300 

129 

55 

55 

421 

421 

129 

55 

55 

421 

421 

129 

55 

55 

431 

431 

4396 

68 

65 

300 

129 

50 

50 

431 

431 

129 

50 

50 

431 

431 

129 

50 

50 

431 

441 

448B ' 

68 

65 

300 

126 ’ 

70 

70 

441 

441 

125 

70 

70 

441 

441 

125 

75 

75 

441 

441 

457B 

68 

65 

300 

124 

85 

85 

441 

441 

124 

B5 

85 

441 

441 

124 

100 

100 

491 

491 






FLOOR 

S PA 

«?UR £ L 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

PANEL 

NUMBER 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403B 

68 

65 

63 

5/8 

80 

131 

122 

7/16X16 

L/4 

0 

1013 

5210 

5010 

412B 

68 

65 

68 

5/8 

55 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

42 IB 

68 

65 

68 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X10 

5/16 

0 

5210 

mi 

5210 

430B 

68 

65 

68 

5/8 

42 

121 

121 

0X0 

5/16 

0 

1111 

5210 

mi 

439B 

66 

65 

68 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

5210 

mi 

5210 

4486 

68 

65 

68 

5/8 

50 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

457B 

66 

65 

68 

5/8 

75 

122 

131 

7/16X16 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 



PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

COL 2 

COL 3 

403B 

68 

65 

67 

5/8 

80 

131 

122 

7/16X16 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

4.128 

6 6. 

6.5. 

67 

5/8 

60 

122 

122 

5/16X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

42 IB 

68 

65 

67 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X10 

5/16 

0 

5210 

1111 

5210 

430B 

68 

65 

67 

5/8 

42 

121 

121 

5/16X 8 

5/16 

0 

nn 

5210 

mi 

439B 

68 

65 

67 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

5210 

1111 

5210 

448B 

68 

65 

67 

5/8 

55 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

457B 

68 

65 

67 

5/a 

75 

122 

131 

7/16X16 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


PANEL 

NUMBER 

FLOOR 

SPANDREL 

PLATE 


WELDMENTS 


SEAT DETAIL 

T 4 

FY4 

SCL 

SCR 

NO 5 

NO 6 

NO 7 

COL 1 

CGL 2 

COL 3 

403B 

68 

65 

66 

5/8 

■ 75 

131 

122 

1/2 X16 

1/4 

0 

1013 

5210 

5010 

412B 

68 

65 

66 

5/8 

55 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

42 IB 

68 

65 

66 

5/8 

42 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

5210 

nil 

5210 

430B 

68 

65 

66 

v 5/8 

36 

121 

121 

5/16X 8 

5/16 

0 

nil 

5210 

1111 

4398 

68 

65 

66 

5/8 

36 

122 

122 

5/16X11 

5/16 

0 

5210 

un 

5210 

4488 

68 

65 

66 

5/8 

50 

122 

122 

3/8 X16 

1/4 

0 

5210 

5010 

5210 

4578 

68 

65 

66 

5/8 

70 

122 

131 

. 1/2 X16’ 

1/4 

0 

5010 

5210 

1013 


4-B1-299 
















